この説明書はナビゲーションシステムの取り扱いに 
ついて説明しています。 

ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全-快適 
なカーライフにお役だてください。 


/ 

♦車両本体の取扱説明書と合わせてお読み < ださい。 

•画面は昼間(ライト消な時)で、表示色を切り替えていない状態 
で撮影しています。印刷インクの関係で実際の色とは異なつ 
て見えることがあります。 

•車両の仕様変更により、本書の内容の一部が車両と一致しな 
し、場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
•本書の内容の一部は、予告なく変更する場合がございます。 
あ5かじめご了承ください。 

•お車をゆずられるとさには次に所有される方のために、車に 
取扱説明書をつけておいてください。 


★…車種、グレードにより異なる装備またはオプションのため、すべての車には ついてい 
ない装備です。 

◎…販売会社で装着するま夕装備品のため、すべての車にはついていない装備です。 
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地図上のマークや記号について 


地図上のマークや記号について 


《印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあ0ます。 


目的地設定、登録をしたとき 

のマーク 


記号 

記号の意味 

A 

自車 マーク 

货 

目的地 


化発地 

円 

経由地 

(番号は経由する番号） 

の 

高速道路入 □ 

呼 

高速道路化 □ 

百 

フエ IJ 一柔〇場 

夕 

ガイド地点（ルートガイドび行わ 
れるポイント） 

■ 

登録地 

■ 

回避エ IJ ア 

口 

一方'通行 マーク 
(市街地図のみ） 

回 

□一夕 IJ 一 7 —ク 

0 

交通事故多発地点 


薑が中のル-卜、道路、鉄 


ガイド中のルート表示 

有料-高速道路 


—般道路 


細街路（約3〜 5m) 



道路*鉄道などの表示（例） 

有料-高速道路 


国道 


県道-主要地ち道路 


—般道 


その他の一般道 


鉄道 （JR) 

■ ™ ~~ ■ 

鉄道（私鉄） 


トンネル 










































地図上のマークや記号について 


wcs 地図情報 


■ 駐車場/パーキングエリア/ヴービ 
スエ U ア 


空き状況 

駐車場 

PA/SA 

空車 

(70〇/〇1ソ下） 

凸 

の 

混雑 

(70 〜90%) 

巧 

の 

満車 

(90〇/〇1ん b ) 

巧 

の 

不明 

(情報なし） 

田 

の 

閉鎖 

因 

- 


■ お滿情報表示 


交通状況：色 

VICS 

交通情報 

プ□ーブ 

交通情報 

(※〇 

巧滞：赤 



混雑：憧 



順調：緑 


乂 ...... 




國 - 

(※〇プ□ーブ交通情報とは、収集したカーウイン 
グス会員の走行データか5生成した交通情報 
です。ミま滞情報ダウン□ードや最速ルート探 
索などでカーウイングス情報センターか5最 
新の交通情報をダウン□ー ドしたとさに表示 
されます。 


■ 交通障害-規制情報記号 


記号 

記号の意味 

■ 

事故 

■ 

故障車 

の 

障害物-路上障害 

囲 

作業 

因 

工事 

夕 

凍結 


通行止め-閉鎖 


速度規制 （10 〜 80 km / h 間の 

1 0 km / h ごとに表示） 

{\\ 

車線規制 

因 

入□制限 

巧 

徐行 

H 

進入禁止 

n 

片側交互通行 

® 

対面通行 

図 

入□閉鎖 


大型通行止め 

巧 

チェーン規制 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプショ 



















































本書の見かた 


本書の見かた 


本書ではスイッチや操作画面のメニュー項目などをマークで表しています。また、車種や仕様によ0す 
ベての車についていない装備や機能などにち識別用のマークを付けています。 

本書で使用しているマークの見かたは下の通0です。 

本書で使用している画面やイラストは、仕様によ0お客様の車両と異なる場合びあ0ます。 



コント□ールパネルやステア IJ ングなどにあるスイッチを表します。 

C 自宅ぺ青る） 

操作画面や地図上に表示されるメニューや項目を表します。 

★ 

グレードによ0異なる装備またはオプションのため、すべての車には 
ついていない装備です。 

◎ 

曰産販売会社で装着するま文装備品のため、すべての車にはついてい 
ない装備です。 


本書では、安全上のミ主意-警告、お客さまに守っていただきたいこと、または知っていると便利な情報 
などを下記のよ5に書き分けています。 


A 警告 

安全のために必ず守っていたださたいこと。 

守5ないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれびあ0ます。 


A を意 

安全のために必ず守っていたださたいこと。 

守5ないと傷害または事故につながるおそれびあ D ます。 


防ァド バィス 

ナビをご使用するときに守っていただきたいこと。 

守5ないとシステムの破損につながるおそれや正規性能を確保でさない 
ことがあ D ます。 




















安全上のご注意 



まを上のごミ主意 


ナビをご使用になる前に、似下の注意事項を必ずお読みください。 

これ5はま全のために重要ですので、よくお読みの上、正しくお使いください。 


運転中のごを意 

安全にお車を運転していただ < ために、1；(下のま 
意事項をお読み<ださい。 


A 江'音、 

• 操作または画面を注視ずる際は、必ず 
安全な場所に停車してください。 

• 運転中にオーディオなどを使用される 
ときは、車外の音び聞こえる音量でご 
使用ください。外部の音び聞こえない 
状態で運転すると、安全運転の巧げに 
なります。 


歐ァド バィス 

♦ 道路状況やナビの精度によ0、不適切な案内 
をすることがあ0ます。必ず実際の交通規 
制-道路状況にしたがって走行して<ださ 
い。 


停車時のごを意 


A 警告 

• 屋内など換気の悪いところでの操作 
は、エンジンを切ってか5行ってくだ 
さい。車内や屋内に排気ガスが充満し 
て一酸化炭素中毒になるおそれびあり 
まず。 


防ァド バィス 

♦ エンジンを止めた状態でのご使用は、バッテ 
U —あび0の原因とな0ます。 

テレビなどのご利用はエンジンをかけて行つ 
て < ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 










安全上のご注意 


ナビ本体についてのごを意 

ナビ本体のお取 D 扱いについて、下のま意事項 
をお読み < ださい。 


A 警告 

• ナビ本体および接続機器を分解•改 
造-取り外しなどしないでください。 
感電-故障などの原因となります。 

• 故障の原因となりますので、ナビ本体 
および USB メモリなどの挿入□に異物 
を入れないでください。 

• 画面び表示されない、音び出ないな 
ど、異常び発生したときは使用を中止 
してください。お客さまご自身で修理 
を巧わずに必ず「日産販売会社」にご 
相談ください。 


防ァド バィス 

♦ 低温時や高温時に八ードディスクからのデー 
夕読み込みや八ードディスクへのデータ書さ 
込みがでさず、一部の機能び動作しない場合 
びあ0ます。 

♦ 本製品の故障、誤作動または不具合によ0八 
ードディスクに保をされなかった場合のデー 
夕および消失したデータの補償は致しかねま 
す。あ5かじめご了承<ださい。 

♦ ETC ユこットを改造すると電波法によ0罰せら 
れることびあ0ます。 


接続機器についてのご注意 


A 警告 

• ナビに接続ずる iPod の USB ケーブルや 
八ンズフリーフォンの接続ケーブル 
を、エアバッグの作動を巧げるような 
場所に設置しないでください。エア 
バッグび正常に作動しなくなったり、 
SRS エアバッグの作動時に接続機器び 
飛ばされるなどにより、死 t •重傷に 
至ることびあります。 


A 江思 

• ナビに接続ずるオーディオ機器、電話 
機または接続用のケーブルは、運転の 
邪魔にな5ない場所に固定ずるなどし 
てください。運転に支障をきたし、交 
通事故の原因になることびあります。 


防ァド バィス 

• iPod や USB、 携帯電話およびその接続用のケー 
ブルなどを直射曰光のあたるところに長時間 
放置すると、高温によ0変形•変色した0、 
故障する恐れびあ0ます。使用しないとさ 
は、直射日光のあたらないところに保管して 
<ださい。 

♦ 静電気や電気的ノイズを受けた0、暖房器具 
の熱が直接あたる恐れのある場所に iPod や USB 
メモ U などを放置しないで<ださい。データ 
び破壊される恐れびあ0ます。 














安全上のご注意 


を全運転のための機能 

安全に運転をしていただ<ために、走行中は操作 
できない機能びあ D ます。 

運転中操作できない機能は、メニューを選べな< 
な0ます。 

また、八ンズフ IJ- フオンや10キー入力などの 
操作ちできな<な0ます。 

安全な場所に停車してか5操作を行って<ださ 
い。 

停車中 


目的地 む) 


1ぉへ1 

をちか5 


se 巧か& 

巧泛番ちか b 

目的地を 

用お《(^ 

周辺な巧から 

ま巧 

各巧，扣合から 

巧技ジンル《か 

满去 


々ホを巧}巧づイドパタン SIf すと，をめ巧 一 I 1こてこ -3 占で;1$す 


走行中 

選べなくなります 



■ オーディオ画面表示制限 

オーデイオの画像表示（テレビ、 DVD、USB な 
ど）はパーキングブレーキをかけたときのみご覧 
になることびでさます。 

停車中 



走行中 

メッセージ表示を、地図画面になります 


巧佩まみ巧やにお楽しみくださし 


本装置には、技術基準適合認定を受けた無線機 
器を搭載してお D ます。 


受底 00已 NYCA007 

本装置は、（財）電気通信端末機器審査協会に 
よる技術基準適合認定を受けてお D ます。 

度 f A04-03 10001 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 











安全上のご注意 


MEMO 









をあ、はじめましよ5 ! 




基本的な使いかた 


基本的な使いかた 


本システムは、画面タッチパネルとコント□ールパネル上またはステア IJ ングにある各スイッチを使っ 
て操作します。コント□ールパネルやステア IJ ングスイッチの色は、車種によって異な0ます。 

各部の名称と機能 

ここではナビを操作するための各部名称と機能について説明しています。 

■ セレナ 

#コント□ールパネル 



コント□ールパネルを開けたとを 
























基本的な使いかた. 


の 

© 


@ 




© 


の 

感 


スイ 

交通情報に切 f 

CJKEI スイ、. 


ッチ 

交通情報に切り替えます。 

ッチ 

ラジオに切り替えます。押すごとに FM 1 一 
FM 2 一 AM に切り替わります。 

■1】け • スイッチ 

押すごとに iPod / us 巨 一 CD / DVD ー ミュー 
ジックボックス ー Bluetooth® 才ーディオに 
切り替えます。 

け: > スイッチ 

押すごとに TV 1 一 TV 2 一 AUX に切り替えま 
す。 

■ここ スイッチ 

受信でさるラジオの周波数-テレビのチヤ 
ンネル検索や a 送りをします。 

■…"のか】, I 口: ■ / ■リロ; K , l " "• スイ ッチ 

ラジオのとさにスイッチを回すと、周波数 
び変わります。ミュージックボックス /CD 
( MP 3/ VVMA / AAC)/US 己メモ IJ のとさは、 
再生するアルバムまたはフォルダを変更で 
さます。スイッチを押すと、音質を設定で 
さます。 

■がん， ■ スイッチ 

コント□ールパネルを開閉します。 

ディスプレイ 

スイッチ A 

(アラウンドビュー モニター 付の場合） 

カメラの映像を表示します。 

スイッチ A 

(アラウンドビューモニターなしの場合） 

画質を設定でさます。スイッチを長く押す 
と画面を消します。 

が■脚11 スイッチ 

今いる場所の地図を表示します。 

ms スイッチ 

目的地や経由地を探します。 

'ッチ 

、の編集や確認びでさます。 

' ッチ 

車両、 V に S 、 カーウイングスなどの情報を 
表术します。 


スイッ 

ルートの編集 

スイ: 


情報などを設定しま 


® ^ スイッチ 

ナビ、オーディオ、 

す。 I 

@ ■が排■•】:!!" • スイ ッ チ 

回すと、音量を調節でさます。 

スイッチを押すと、オーディオやテレビを 
ON • OFF します。 

@ スィッチ 

CD / DVD を取り出します。 

@ CD/DVD 挿入 □ 



TUNE/FOLDER 


養じめま 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 










基本的な使いかた 


• ステア U ンクスイッチ 


@ 


@ 




© 

© 


>ス イッチ 

オーディオの種類を切り替えます。メディ 
アを挿入していないとさは、 CD や DVD など 
には切り替わりません。 

■川口: ■ スイ ッチ 

メニュー画面やオーディオの操作びでさま 
す。 

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メ 
ニュー項目を選択します。スイッチを押す 
と選択した項目を決定します。 

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディ 
才の操作びでさます。 

スイッチを長押しするとナビメニューを表 
术しよ9 〇 

ステアリングスイッチでナビの操作をす 
る… P .21 

gs ■ スイッチ 

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。 

文字や数字を入力しているとさは、入力し 
た文字や数字を削除します。 

スイッチ 

音声を調整します。+側を押すと音量び大 
きくなり、一側を押すとルさくなります。 

M スイッチ 

音声操作画面に切り替わります。 

スイッチ 

八ンズフ IJ ーフォ ン操作画面に切り替わり 
ます。 


















基本的な使いかた 


■ キューブ、ジューク 
• コント□ールパネル 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 



















基本的な使いかた 


の ディスプレイ 
@ il 邸！ スィッチ 

今いる場所の地図を表示します。 

@ 作厕！1 スィッチ 

目的地や経由地を探します。 

@ ilHa スィッチ 

ルートの編集や確認びでさます。 

@ スイッチ 

車両、 V に S 、 カーウイングスなどの情報を 
表术します。 

© ^ スイッチ 

ナビ、オーディオ、情報などを設定しま 
す。 

@ 削■•歴,口 ■ スイ ッ チ 

回すと、音量を調節でさます。 

スイッチを押すと、オーディオやテレビを 
ON • OFF します。 


® 

@ 


KA スイッチ 

交通情報に切り替えます。 

スイッチ 

ラジオに切り替えます。押すごとに FM 1 


FM 2 一 AM に切り替わります。 

@ |3^スイッチ 

押すごとに Pod / us 巨 一 CD / DVD ー ミュー 
ジックボックス ー Bluetooth® オーディオに 
切り替えます。 


@ ■ WA ": • スイ ッ チ 

テレビに切り替えます。押すごとに TV 1 
TV 2 に切り替わります。 


@ Tra / Miia スイッチ 

受信でさるラジオの周波数-テレビのチヤ 
ンネル検索や巧送りをします。 

@ ■仙ん 7 "" ■ スイッチ 

コント□ールパネルを開閉します。 


長押しすると、操作パネルを6段階に角度調 
整をすることびでさます。 

角度を変えるとその角度びメモ IJ 一され、 
パネルの開閉操作をしてち、メモ IJ 一され 


た角度に戻ります。 


^9 ス 

CD/DVD 


スイッチ 

を取り出します。 


® CD / DVD 挿入 □ 








® w •爾け スイツチ 

オーディオの種類を切り替えます。メディ 
アを挿入していないとさは、 CD や DVD など 
には切り替わりません。 

@ gira */ ん — *、★スイッチ 

音声を調整します。+側を押すと音量び大 
さくなり、一側を押すとルさくなります。 

感 ■だ■ / ■55瞧 スイッチ A 

受信でさるラジオの周波数-テレビのチヤ 
ンネル検索や ffl 送りをします。 

(4) IWI 口: ■ スイッチ A 

メニュー画面やオーディオの操作びでさま 
す。 

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メ 
ニュー項目を選択します。スイッチを押す 
と選択した項目をみ定します。 

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディ 
才の操作びでさます。 

スイッチを長押しするとナビメニューを表 
示します 

@ ステアリングスイッチでナビの操作をす 
る… P .21 

© スィッチ 

音声操作画面に切り替わります。 

© スィッチ 

八ンズフ IJ ーフオ ン操作画面に切り替わり 
ます。 


め ■ スイッチ A 

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。 

文字や数字を入力しているとさは、入力し 
た文字や数字を削除します。 


基本的な使いかた I 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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基本的な使いかた 


基本的な操作のしかた 

本機では主にタッチパネルで操作します。 

■ メニュー画面にある項目を選ぶ 

ll 項巨をタッチする 


目的化 f ク巧る） 



1 化巧か5 


をな地か. ■! 
。思から' 

W な S 弓げ 5 

用巧巧巧から 

目的 to を 

名格 • 50 ちから 

巧巧ジサンル1が‘ 

に 


•，，あ Sff づイド,づタン fg すと.嗎ホ - r —‘ jw 巧か？》す 


項目び決定され、次の画面を表示します。 

■ 音量を調整する 

ll 0 または®をタッチする 



目盛の色び変わ0、調整でさます。 
タッチするごとに、目盛び変化します。 


■ 機能の設定を ON / OFF する 

ll 項 g をタッチする 




(点灯) 


(消灯) 


表示巧び点灯すると、 
設定び ON にな0ま 
す。 

表示巧び消灯すると、 
設定び OFF にな0ま 
す。 


■ 前の画面に戻る 

1 反夏を をタッチする 


目め化 CZD 




1 

自ちへ师 a 

な巧から ■ 


畳な化びら 

W お巧ちび 5 

a 的かを 


舟巧から 

用 巧 巧巧 か 5 を = 


名格，巧音から 

巧な ジサン ル a か 沿去 

g ホ巧巧' * 作づイト•づタン f 巧すと. r ’ - ザ rt さ:，ミて？》す 


1つ前の画面に戻 D ます。 

先頭のメニュー画面の場合は、現在地画面 
を表 TJX します。 




































基本的な使いかた 


■ リストや情報画面などをスク□ール 
させる 


1 または 广^ をタッチする 



表示されていない IJ ストや情報画面び表示 
されます。 

タッチすると、表示されている項目を1行 
ずつ送 D ます。 

または 广 をタッチすると、次 
のページび表示されます。 


■ ステアリングスイッチでナビの操作 
をずる 

1 地図画面または状態表示画面のとさ 
に、 ■が IU : ■ スイ ツチを長く巧ず。 



コント□ールパネルの iHSi 、 iUHa 、 
CE ^、 スイッチを押したとさと同 
じメニュー操作びでさます。 


文字/数字の入力のしかた 

■ 文字を入力する 

目的地の施設名称や登録地の名称などを入力する 
ときは、キーボード画面を使って文宇を入力しま 
す。 

ll 入力したい文字を選ぶ 



■ 漢字に変換ずる 
1 文字を入力する 
( M ) を選ぶ 

12漢字を選ぶ 



漢宇び確定され、文宇入力画面に戻 D ま 
す。 


C 


養じめま 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 














































22 


基本的な使いかた 


旨民定 ► S な 


■ 文字を削除ずる 
• 1文字ずつ削除する 

li n 正) を選ぶ 


入力した最後の文字び削除されます。 

• 文字を一度に削除する 
li n 正) を長押しする 



文字の途中に カーソルび あるときは、 カー 
ソル か5ち側の文字を削除します。 


■ 数字を入力ずる 

数字は数字専用キーボードで入力します。 

li 入力したい数字を選ぶ 


地図の操作のしかた 

■ 地図を動かす 

• 走行中は、地図の移動は一定の距離だけにな 
0、市街地図表示で地図を動かすことはでさ 
ません。 

• 現在地の地図に戻るには、 り房我を タッ チ 
するか、 Hg !® スイッチを押します。 

• スタンダードビューの場合 


1 地図をタッチする 



力ーソル（十字德) 


カーソル（み）び表示され、タッチした 
場所び画面の中/ [> になるよラに地図び移動 
します。 

タッチし続けていると、そのち向に地図は 
移動し続けます。 


( pi ) をタツチすると位置の微調整びできます。 



目の化卜1お左马から 

の*巧日23 


I が.お i 


、か、 H . <、クこ」 

、さ/し/す/夕を、. 

、た、' ,ち/苗 V /と、. 

''な、庐の/口，'典 

が.ザぶ V /ほ、 

、を」、 み、. みめ、、 ち、. 


窗 ■ J J J 

山 也、を/み 

































基本的な使いかた 
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(1 徐〇を タッチすると通常のカーソルに戻0ま 

乂。/ A 画！ 

S お.- 

巧 ITO Y 说 ザ 

ふ，し‘’’ 


巧 HB みなとみ 5 U ! 

バードビューの場合 



■ 現在地を表示ずる 

地図を動かした後や、メニュー画面か5現在地を 
表术しま g'o 


"ホな。 スイッチを押す、また 
は 反夏黃を タッチする 



— «巧巧运反卜なとみ51■ド" とゴ1 

現在の位置（自幸マーク） 

自車 マークを 中/こ N とした地図び表示されま 
す。 


國 


(※りルートガイド画面を表示中に Uga スイッチ 
を押すと、現在地の地図画面とルートガイド 
画面を切0替えます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


養じめま 

































24 


基本的な使いかた 


■ 地図の縮尺を変える 

地図の縮尺を変えることびでさます。 

li nii ) または dll をタッチする 




地図び}広大されます。 
地図び縮小されます。 


■ マップメニューを使う 

• 現在地のマップメニュー 

マップメニューを表示させいろいろな操作びでき 
ます。 

1 f マップメニュ -俺タッチする 


2設定したい項目を選ぶ 



1；(下の項目び設定でさます。 

(ここを登録） ： 

現在地を登録地に設定します。 

細臟検索） ： 

現在地周辺の施設を検索し、目的地や経由 
地に設定します。 

(地図ビュ-の設定） ： 

地図ビューの切0替えや地図の方向を設定 
します。 


r 施設アイ]ンの表示 V 

コンビニやガソ IJ ンスタンドなどの施設ア 
イコンを地図上に表示させます。 

( V に據示設定） ： 

巧滞情報や V に S アイコンの地図表示を設 
定します。 

(ここ麵更新） ： 

現在地周辺の地図を更新します。携帯電話 
の接続び必要です。 


• 地図を動かしたときのマップメニュー 

1カーソル（み）が表示されていると 
きにし マップ メ ニ ュ-) をタッチする 


設定したい項目を選ぶ 



1;(下の項目び設定できます。 

(ここに行く） ： 

カーソルの地点を目的地に設定します。 

(ここをル-りこ追加） ： 

カーソルの地点を目的地または経由地に追 
加します。 

(周辺施設を検索） ： 

カーソルの地点周辺の施設を検索し、目的 
地や経由地に設定します。 

(ここを登録） ： 

力ー ソ J レの場所を登録地に設定します。 

(ここ麵更新） ： 

カーソルの地点周辺を地図更新します。携 
帯電話の接続び必要です。 

(お浦情報ダウント ド） ： 

カーソルの地点の交通情報をカーウイング 
ス情報センターか5ダウン□ードします。 

























































基本的な使いかた 
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地図上の目的地や登録アイコン、施設など 
にカーソルを合わせたときにはじ(下のメ 
ニューび表 TJX されます。 

憑： 

市街地図を表示中にカーソルを合わせた地 
点の目的地、経由地、登録地を消去しま 
す。登録地は、登録アイコンび表示されて 
いる地点のみ消去でさます。 

(テナント肩報） ： 

カーソルを合わせたテナントの名称など、 
情報を見ることびできます。 

化-タリ-マッブ肩報） ： 

駅の□一夕 IJ ーアイコンにカーソルを合ね 
せると、化入□など□一夕 IJ 一の情報を見 
ることびでさます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


揉っ1 
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画面の見かた 


画面の見かた 


ナビの画面表示は、ルートや場所を表示する地図画面と設定などを行5メニュー画面びあ0ます。 

地図画面の見かた 

■ 現在地の地図表示 


①⑤ 



の ETC アイコン 

ETC び使用可能なときに表示されます。 

@アンテナ表示 

接続している携帯電話の受信状態を表示し 
ます。 

@ wcs 情報受信時刻 

V に到青報の受信時刻を表示します。 

® 自車 マーク 

自車位置と進行方向を示します。 

© 現在地の情報 

状況に応じて、1;(下の情報び表示されま 
す。 

-自車位置付近の地名 
-走行中の道路の名称 
-次に通過する交差点の名称 

® 時計 

現在時刻を表示します。12時間/24時間表 
示を切り替えることびでさます。 


の 方位マーク 

地図の北ち向を示します。タッチすると、 
地図の方向を変えることびでさます。（ス 
タンダードビュー時のみ） 

@ :地図の向さが 巧屍で の とさ。 

@ ;地図の向きび (進行ち向を上) のとき。 

車の進行ち向に従い、マークび動さ 
ます。 

® (マップ メニュ ー) 

タッチするとマップメニューを表示しま 
す。 

@縮尺サイズ 

地図の縮尺サイズを示します。 （ M ) または 
得翻) をタッチすると縮尺を変え5れます。 

® (オペレータ) 

タッチすると、カーウイングスのオペレー 
夕につなびります。 

























画面の見かた 
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ルートガイド中の地図表示 


②③ 




C お职 

•龄し:/， レ 1. 'イ.ク || 

を凌 ろ〇巧巧 U JO . ジぉ 


GENTO Y 




お④ 


r 勺織#ご'. 


® 簡易ち左が表示 

次に ffl びる交差点までの距離と、曲びる方 
问を术します。 

@ガイド中のルート 

目的地までの道路を示します。道路の種類 
によって色分けされます。 

有料.高速道路： 

-般道路： 

細街路備3〜 5 m ) : 

( 3 ) ガイド地点 

ルートガイドび行われる地点を示します。 

® 目的地までの距離、到着予想時刻 

ルートび設定されていると表示します。 



推 f 

巧 12:57 m\—^) 


a ) 目的地までの距離 
的到着予想時刻 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


養じめま 
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画面の見かた 


地図上の記号について 


■ 目的地設定、登録をしたときのマーク 

目的地を設定や場所を登録すると地図上に表示さ 
れるマークです。マークによっては、設定メニュ 
-で表示を ON / OFF した0、情報を見ることびで 
さます。 

地図上記号（例） 



夕 

玲 



口 

回 

の 

頸 

0 

頁 

回 

国 


自車 マーク 
ガイド地点 

(ルートガイドび行われるポイ 
ント） 

目的地 

化発地 

経由地 

登録地（憧） 

回避エ IJ ア（緑） 

一方通行マーク（市街地図の 
み） 

□一夕 IJ 一 7—ク 
高速道路入 □ 

高速道路化 □ 

交通事故多発地点 
フエ IJ 一乗0場 
冬季通行止め道路 
時間規制道路 
経路断裂時 


■ 道路、鉄道など 

道路の種類や鉄道などは色分けして、地図上に表 
示されています。 

道路、鉄道などの表示（例） 

有料 • 高驢路 


国道 


牒) 


県道-主要地ち道路 

—般道 

その他の一般道 



(黄±色) 


(白) 


鉄道 （ JR ) 


■ Ml 

(白/黒） 


鉄道（私鉄) 


(黒) 


トンネル 


(青/組) 












画面の見かた 
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事故 

故障車 

障害物-路上障害 

作業 

工事 

凍結 

通行止め-閉鎖 

速度規制 （10 〜 80 km / h 間の 
1 0 km / h ごとに表示） 

車線規制 

入□制限 

徐行 

進入禁止 
片側交互通行 
対面通行 
入□閉鎖 
大型通行止め 
チェーン規制 


■ VICS 情報表示 

お浦情報 


交通状況：色 

VICS 

交通情報 

プ□ーブ 
交通情報 

巧滞：赤 


A""" 

混雑：憧 


^ _ 




順調：緑 


乂. ■■… 




交通障害-規制情報記号 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


画国の固図夕 @ ® 川 因な図® 




養じめま 
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画面の見かた 


病院 

神社 

寺院 

高塔、展望タワー 
動物園 
植物園 
水族館 

パーキングエ IJ ア 

飛行場 

公園 

ゴルフ場 
文化施設 
キャンプ場 
その他の施設 
インターチェンジ 
サービスエ IJ ア 
ガソ IJ ンスタンド 
力一用品店 
スキー場 
曰産販売会社 


地図記号は常に地図に表示されていて、消すことは 


■地図記号（例）スタンダードビュー 

地図上の施設などを示す記号び表示されています。 


でさません。 



都道府県庁 

趣 

市役所、東京都の区役所 

〇 

町村役場、指定都市の区役所 

0 

警察署 

苗 

官公庁 

y 

消防署 

© 

郵便局 

戸 

自衛隊 


海水浴場 

ふ 

教会 

'感 

スタジアム 

进 

墓地 

酬 

テーマパークゲート 

逸 

冬期通行止め 

蟲 

山 

/im 泉、鉱ぉ 

A 

城跡 

♦ ♦ 

史跡、名勝、巧台 

ふ 

港 

么 

7IJ- ナ 

逸 

工場 


巧巧お忌裘西 S 含ミ涅 is 





画面の見かた 


メニュー画面の見かた 



® 画面タイトル 

現在のメニューのタイトルを表示します。 

@設定メニュー/リスト 

項目を選択すると、次の設定画面び表示さ 
れます。 

@操作ガイド 

選択されている項目の説明を表示します。 

@ヘルプコメント 

画面上で行ラ操作を説明します。 

© _ 

1つ前の画面に戻ります。メニュー画面の先 


頭の場合は、現在地画面を表示します。 

(6) シヨー トカット 

よく使ラ機能を簡単に操作でさます。 

@調整ゲージ 

0 または (！) を押して音量や画質を調整し 
ます。 


® E 


ON 


(オンスイッチ） 


機能を ON または OFF にします。 


複数のページびある場合は、ページを送り 


ます。 


® 广 A KL Y j 

選択する項目を1つずつ送ります。 


■ 操作ガイドの見かた 

■ミ剛11 、 瞧^ ス イツチを押し 
たときに表示されるメニユーの操作説明を見るこ 
とびでさます。表示された項目を選んで操作を実 
行させることちできます。 

li を選ぶ 


目の化 こク，る : 


自ミへ1 

<^巧かを 


岩巧巧から 

■おを号から 

目かわを 

巧！!？から 

巧ぶ化校から 

巧示 

各巧•泌音が 

巧技ジサンル a か 

ミ肖モ 


•巧ガイドかン巧すと . W しい削巧にけ 


操作ガイド画面び表示されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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画面の見かた 


2 CE または (3 こをタッチして項 
目を選ぶ 


1 目めが•巧 パィト 

らが J 

f 巧) 自ちへ 用る ] 

パ 

® 自宅へ舟る 

⑦登はがか 5 
©用度から 
巧)名巧•扣ちから 

A、i 

0ち$あらかじめ «巧 することで 
自ち S 目的巧として»定でさ*す 

巧) な巧から 

.*、1 


⑦ちか5 

み 


1/10 




ち側に選んだ項目の説明び表示されます。 


3 使いたい項目をタッチする 

タッチした機能のメニュー画面を表示しま 
す。 


















はじめに設定しておきたいこと 
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はじめに設定しておをたいこと 


シンプルメニューにする 

メニュー画面は、全機能を使5通常メニューとよ 
<使う機能をコンパクトにまとめたシンプルメ 
ニューで切0替えることびできます。 

初期設定は通常メニューに設定されています。 


^ スイッチを押す 


(その他設定 ） 一 r シンプルにュ-切替つ 
。り■プル;^ を選ぶ 


すべてのトップメニューがシンプル 
メニューに切り替わる 


育ちへ巧る 
登録化か5 


巧請を号か5 
ち称*5日ちから 
旋巧ジでンルほか 


か*3ィト) »だづイドボ？ンち S すと，31|の[1£しい巧甲5巧巧でき5.す 


自宅を登録する 


自宅を登録してお<と、簡単に目的地として設定 
することびでさます。 


gig ! スイッチを押す 


(自宅ぺ青る) を選ぶ 

メッセージび表示されたを選びま 
す。 


自宅の場所を探す方法を選ぶ 



例） CUM ) を選びます。 


自宅の場所にみを合わせ、 圓を 
タッチする 



設定した場所び自宅として登録されます。 


養じめま 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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はじめに設定しておさたいこと 


音量調整をする 

1 ^ スイッチを押す 
Cfiif ) を選ぶ 

12 設定したい項目を選ぶ^^リ 


画面の調整をずる 

画面表示を OFF にした D 、 画質を調整できます。 

1 ^ スイッチを押す 
( 画質 • 画廊肖じ ) を選ぶ ( ※リ 



巧仆龍） ： 

音声ガイドの音量を調整します。 

( ガイド • メッセ - ジ音声） ： 

ガイドの ON / OFF を設定します。 

( 着 fegs) • 

電話の着信音量を調整します。 

cmD: 

電話の受話音量を調整します。 

電話の送話音量を調整します。 

CCARWINGS 音量つ : 

カーウイングスのオートプレイの音量を調 
整します。 

( 操作音 ) • 

スイッチなどを押したとさの「ピッ」とい 
う音の ON / OFF を設定します。 



(点な) 


(消灯) 


操作音を ON にしま 
す。 

操作音を OFN こしま 
す。 


設定したい項目を選ぶがみ 



Cl 雨肖い ： 

画面表示を消します。 

(MD ： 

明るさを調整します。 

(コントラスト） ： 

コントラストを調整します。 

(賴の表示色臟 ： 

ナビの画面を夜画面と昼画面に切0替えま 
す。（※み 

(色合い) • 

DVD やカメラなどの映像画面の色合いを調 
整します。 

(MM )： 

DVD やカメラなどの映像画面の色の濃さを 
調整します。 

( ik ® ■ 

DVD やカメラなどの映像画面の黒レベルを 
調整します。 


國 - 

(※りガイド音量、電話着信音量、電話受話音量、 
カーウイングス読み上げ音量は、その音が出 
ているときに の麻 スイッチで調整することが 
でさます。調整時は、画面下部に調整する音 
量の種類びアイコンで表示され、現在の音量 
びバーグラフで表示されます。 


國 - 

(※り • スイッチ*を押してち画面調整メ 

こユーを表示でさます。 

• 車種によ 0、 ^ スイッチー ( その他設定) 一 
(画質.画廊肖し) で画面調整メこユーが表示さ 
れる場合びあ0ます。 

(※: 2) 設定項目は、 ^ スイッチを押したときの画 
面によって変わ0ます。 





































































はじめに設定しておきたいこと 
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(※巧オートライト付車では、ライトスイッチのポ 
ジシヨンびオートの場合、ライトの自動点 
灯、自動消灯に連動してモこター画面の表示 
色び切0替わ0ます。ライトを手動で点灯し 
てち、周囲が明るいとモこター画面の表示色 
は切0替わ0ません。 


画面表示を ON / OFF ずる 

I ^ スイッチを押す 


(:画質•画廊肖し) を選ぶ 


niiiT ) を選ぶが 1 ; 



す。 

(消な）：画面表示を ON にしま 
す。 


觸 


(※り ill 胃式 ス イツチ A を長押ししてち画面の表 
示を消せます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


養じめま 
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はじめに設定しておさたいこと 


■ 画面の明るさを調整ずる 
1 ^ スイッチを押す 
(画質•画廊肖し) を選ぶ 

12 を選ぶ 



©または© を選んで明るさを調整します 

3調整 後 を 竜妾: をタッチする 

■ 画面のコントラストを調整する 

1 ^ スイッチを押す 
fii 質•画廊 肖りを 選ぶ 


2 f ]:/ トラスり を選ぶ 



©または© を選んでコントラストを調整 
します。 


3調整後を 竜否; をタッチする 


メニューカラーを 設定す る 

メニュー画面の色を選べます。 

1 ^ スイッチを押す 

(その他敵 - (メニュ-カラ-設定) を選ぶ 

12色を選ぶ 



選んだ色にメニュー画面び変0ます。 


























































携帯電話を接続ずる 

八ンズフ IJ ーフォンや最新の交通情報などを取得 
するには、携帯電話機を本機に接続します。 
携帯電話の接続ち法は、別売0の通信ケーブ 
ル日での接続と Bluetooth ® を使った接続の2種類び 
あ D ます。 

■ Bluetooth ® で接続ずる 

お手持ちの携帯電話を Blue ゎ 0 化®で接続するには 
初期登録び必要です。 

初期登録後は電源ポジションを ACC または ON に 
すると自動的に接続されます。 

• Bluetooth® 携帯電話の初期登録 

Bluetooth ® 携帯電話の初期登録をするときは、登 
録する携帯電話をご用意<ださい。 

1スイッチを押す 

し 電話機登録) を選ぶ 


2 キャリア名（携帯事業者名）を選ぶ 



メッセージび表示されます。 

ここか5は携帯電話機での操作にな D ま 
す。 

[ MY - CARJ を検索し、画面に表示されて 
いるパスキー ( Blue ゎ oth ® 携帯電話を本機 
に登録するためのパスワード）を入力して 
<ださい。 

携帯電話機側の詳しい操作ち法は、携帯電 
話の操作手順書を参照<ださい。また 
Bluetoo 化®携帯電話の初期登録ち法につい 
ては、カーウイングスホームページ 
( www . nissan - carwings . com ) の「適合携帯 
I 電話一覧」でご覧いただけます。 


はじめに設定しておきたいこと 


歐ァド バィス 

• 团 ue わ〇化®の登録中に電源ポジシヨンを OFF に 
した場合、登録は中止されます。故障の原因 
にな0ますので、登録中は電源ポジションを 
OFF にしないで < ださい。 


■ 通信ケーブル^で接続する 
防ァド バィス 

• 無理な接続や取0外しをすると、コネクター 
び破損するおそれびあ0ます。コネクターの 
向きにごを意 < ださい。 

♦ 通信ケーブルを車両側に接続するとさは、必 
ずお車の電源ポジションを OFF にして接続して 
<ださい。 ON の状態で接続すると、ご利用で 
さないことがあ0ます。 

1車両の電源ポジションを OFF にし 
て、通信ケーブル^を車両側に接続す 
るが1) 

車両側にある差込□に"カチッ"と音びす 
るまで差し込みます。 



ソフトバンク 
巧执巧按 
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養じめま 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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はじめに設定しておさたいこと 


3電源ポジションを ON にする 

本機と携帯電話機び接続され八ンズフ IJ 一 
フオンとして使用できます。 

• 通信ケーブル^接続□の位置 

携帯電話通信ケーブル^の接続位置は、車種によ 
0設置場所び異な D ます。 

♦セレナ 

運転席アツノ (ーボックス内にあ0ます。 



♦キューブ 

グ□ーブボックス内にあ D ます。 



♦ジューク 

グ□ーブボックス内にあ0ます。 

























ナビゲーシヨン 
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地図表示について 



地図の種類 

2種類の地図画面び表示でさます。 

■ スタンダードビュー 

通常の平面図です。 


• J 1"—ドレ'-！_ —⑥(:※1 ) 

上空か5見下ろしたよ5な地図です。 
常に進行ち向を上に表示します。 


國 - 

(※りバードビュー®は、クラ U オン株式会社の登 
録商標です。 



■ 市街地図 

場所によ0、地図の縮尺び詳細になると、建物な 
どびよ0詳し < 表示されます。 

スタンタードビユー 



地図表示について 


7^ .を昼迎 





















地図の設定を変える 

現在地び表示されていないときは、 if 邸！ スィッ 
チを巧して < ださい。 

■地図ビューを変える 
1 〔マップメニュ -) をタッチする 
f 地図ビュ-の設定) を選ぶ 


■ 地図の向きを変える 

1 〔マップメニユ- 馆 タッチする 

(地図む-の設定:) 一 f 地図表示設定) を選ぶ 


进図の向 おを 選ぶ 


表示したい地図ビューを選ぶ 



し乂タンダードとユ ~ j . 

1画面の平面画面にな0ます。 


C パ巧ュ - > 1 • 

上空か5進行ち向を見下ろした状態の地図 
にな0ます。 

(2 画面（スタンダ-ドビュ -) ) ( ※り： 

左ちとちスタンダードビューの2画面にな 
D ます。 

(2 画面（パ-ドビュ -) ) (^1) : 

左画面びスタンダードビュー、ち画面び八' 


-ドビこ 


® の2画面にな0ます。 


地図の向きを選ぶ 



(MD- 

北を上のち向に表示した地図にな0ます。 


(進行ち向が ： 

進行ち向び上の地図にな0ます。 


地図ホ肉6击巧庄 


化回夕字サイズ 
, ‘1 C - ドビユーのアングル巧定 
2西面の左せ国巧定 


剛 - 

(※り左画面は常に現在地表示です。また、市街地 
図表示はでさません。 

C 


±也図表术について 



ナピ 'bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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地図表示について 


■進巧方向を広くずる 

(進行ち向を上に) を設定しているときに設定できま 
す。 

1 〔マップメニ ユ-馆 タッチする 

f 地図む-の設定) 一 f 地図表示!錠) を選ぶ 


2 f 地図の向き) を選ぶ 



■ 地図上の文字の大きさを変える 

1 〔マップメニユ -) をタッチする 

(地図む-の設定) 一 (地図表臟 お を選ぶ 

12 f 地図文きサイ；0 を選ぶ 



3設定したい文字サイズを選ぶ 



ち側のプレビュー 


M が■ が点！ n します。 

画面で確認でさます。 

® ：文字サイズを大き<します。 
®： 通常の文宇サイズを表示します。 
OK )- 文字サイズを小さ < します。 


■ 地図の色合いを変える 

1 (マップにユ -) をタッチする 

( t | 図む-の設定) 一 〔地図表示設定) を選ぶ 

12 を選ぶ 































































地図表示について 
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地図色を選ぶ 



ち側のプレビュー画面で確認できます。 

び点'なした色合いに設定します。 
( IS ) :基本の地図色です。 

馆路強!) :道路を強調します。 

CI 滿強調つ： お滞情報を強調します。 


パードビュ ■ 
える 


■⑥ 


の見下ろし角度を変 


けップメこュ をタッチする 


(地図ビュ-の-設定] 一 Clfi 表示設定;) を選ぶ 


f パ-ドビュ-のアングル設定) を選ぶ 



r 上げる) または C 下げる1 をタツチする 



CBfi ) :目線び上び D ます。 
:目線び下び0ます。 


2画面の左地図を設定ずる 


f マップメニュ -) をタツチする 


(地図ビュ-の設定） 一 〔地0表示設定) を選ぶ 


(：2 H 面の左地図設定) を選ぶ 


地図 > ぁ06 示没圧 


わぉつ 




化回の向を 

' 化を上 

"V :’ を、 


を! 

ぶ 

化四を 



化因た字サイズ 

吊 

J 

..てードビユーのアングル 巧 ま 


，声 

W ピ拉脚 拙-—— 


み 

_ い、 1 


設定を選ぶ 


があの左巧巧なを 


お図の向さ 


化巧ち向をにく安巧 
化回の巧巧技を 


お行方巧を上 


'ピ，叫 F ON 1 


(賴の向き） ： 

地図の向きを C 1 CE ) または (進行ち向を上) に設 
疋しま 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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地図表示について 


厂進祝向を広く表示') : 

進行ち向び上の表示のとさのみ設定でさま 
す。自車 マーク 位置を中央よ0下にして進 
行ち向をよ0広< 表示します。 

(賴の縮尺設定） ： 

左地図の縮尺を調整します。 


■ バードビュー®の夕焼け表示を設定 
ずる 

1 〔マップメニュ -) をタッチする 

f 地図む-の設定) 一 f 地図表示設定) を選ぶ 


2 が-ドビュ-の夕焼け表示 巧選ぶ 



施設アイコンを表示/非表示 
にする 

地図上にガソ IJ ンスタンド、コンビニ、駐車場な 
どの施設アイコンを表示できます。^^ 1 ^ 

現在地び表示されていないときは、 #1陆!> を押し 
ます。 

1 ( マップメニ ュ-俺 タツチする 



3アイコンを表示したい施設選ぶ 



I び点なし夕焼け表示び設定されま 


曰の化や曰の入 D 前後にバードビュー®の 
空び夕焼けで表示されます。 



選択した施設名の【 


ON 


I び点なします。 


胃 を選ぶと、特定の企業のみ表示でさ 
ます。^ ^2) 


國 - 

(※り地図の縮尺レベルび(上のとさは、施設 
アイコンは表示されません。 

(※り）各ジャンルで特定企業の施設アイコンのみを 
表示したい場合は、 （11 りを タッチして、表示 
される企業の U ストか b 選択します。 

























































地図表示について 
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交通情報マークを表示ずる 

地図上に交通事故多発地点マークと一方通行マー 
クを表示できます。 

現在地び表示されていないときは、 iS 屈！！ i を巧し 
ます。 


ミップメニ ュ-俺 タツチする 


(地図ビュ-の-設定い〔地0表示設定) を選ぶ 


表示したい項目を選ぶ 



す。 

0 

巧 


I び点灯したマークび表示されま 

交通事故多発地点 
一方通行 マーク り 


國 


(※■〇 市街地図表示時のみ表示されます。 


地図上の情報を見る 

地図上の マーク や記号に カーソルを 合わせていろ 
いろな情報を表示でさます。情報データび収録さ I 
れていない場合は表示されません。 

■ 施設情報 

ガソ IJ ンスタンド、コンビニエンスストアなどの I 
施設アイコンの情報を表示します。 

走行中およびバードビュー®画面時は情報表示で 
さません。 


施設アイコンにみを合わせる 



fflD を選ぶと更に詳しい情報び表示でき 
ます。 


■ テナント情報 

スタンダードビューの市街地図表示のとさに表示 
でさます。建物の住所、テナント名称、電話番 
号、階数などを確認でさます。 



ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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地図表示について 


2 けップメニ： L -) 一 しテナント情報) を選ぶ 




化図 ••テナント nil 


Ct>g ジ 

東 巧 巧¬ 

巧 


な巧： る区泛公宙 4T 目 2-8 



わトウィレが東京巧-店 

TE し 03-xxxx-mx 

••巧 


巧-大食ま 

TEL 03-mx-xxxx 

••巧 

、 y 巧へ 





テナント情報画面び表示されます。^^ 1 > 
情報量び多いとさは 巧。 び表示されペー 
ジを送ることびできます。 


■ □一タリーマップ 


縮尺び日 Om 〜 1 km のスタンダードビューで表示で 
きます。□一夕 U —マップび表示巧能な場所には 
□一夕 IJ ーマーク （区}) び表示されます。 


1 回に みを合わせる 



2 りップ メニュ —) 一 け— タリ—マップ ) を選ぶ 




□一夕 IJ ーマツプび表示されます。 


剛 - 

(※〇携帯電話を接続しているとさに電話番号を 
タッチすると電話がかけられます。 

































目的地を探す 
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目的地を巧ず 


目的地を探すにはい<つかのち法びあ0ます。 


(※り 



旨的化 h ぁ S ジサン] 



(自宅ぺ责み 

巧） 自宅へ帰る.. . P - 48 


(登録地かみ 

り 登録地を探す.. . P . 48 


C 履歴か。 

@ 履歴か5行き先を探す… P .49 


(名称’ 5馆かジ 

り 施設の名称で探す… P .49 


り 編ぶ 

に 住所で探す ■■■ p .49 


(電話番号かの 

ID 電話番号で探す...が〇 


(周辺施設かジ 

り 現在地の周辺にある施設を探す… P .51 


Ci 設ジャンルほが を選ぶと!^の^の項目び選べます。 


(施設ジャンルから） 

@ 施設のジャンルで探す… P .52 


(るる繼良から） 

@ るるぶ情報か 5 探す.. . P .53 


(登録ル-卜かが 

登録したルートを設定します。 

@ ル—卜を登録する.. . P .92 


(オペレ-が青報から） 

夕 オペレータを活用する… P .204 


(緯度！1度か。 

緯度経度を入力して目的地を設定します。 


( :マップ]-ドか! 5) 

マップコードを入力して目的地を設定します。 

機 2) 


國 

(※い 


(《2) 


登録地の追加やルート編集画面で行先の 
追加などで一部メこユーが変わることび 
あ0ます。 

すでに目的地がある場合には追加を確認 
するメッセージが表示されます。 

目的地を設定してルートガイドを開始す 
る前に、目的地やルートの確認や変更を 
することちでさます。 

0 ルートを設定する... P .55 

マップコードは、上位巧の「0」を省略し 

てけ巧だけでち入力でさます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシ; 


ナピ 'bs —シヨン 
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目的地を探す 


自宅へ帰る 

1 n 匹 1 P スイッチを押す 
12 巧吞^を 選ぶ 


目的お be をつ 


Hlgliyjmg 

1 住巧か臣 


登紋椎から 

巧 おを号か 6 

目めわを 

1巧阻から 

巧ぶ曲おが己 

巧示 

S 巧 ’50® か百 

巧巧ジ サン ル 13か 

消去 


み巧すィト) 巧たづィドボ？： / S ! f ずと.の pc しい K 巧5巧技てき I ;す 


自宅び未登録の場合はメッセージび表示さ 
れます。あ5かじめ自宅を登録して<ださ 
い。 

の 自宅を登録する... P . 33 


3 けイド開始 J を選ぶ 



登録地を探す 

あ5かじめ場所を登録しておきます。 

を 場所を登録する… P .73 

1 作厕1 スイッチを押す 
(登録 tte 、5) を選ぶ 

2登録地を選ぶが 1 > 



|3 (ガイド開始) を選ぶ 


國 - 

(※リ • (並べ替え) を選ぶとリストを並べ替えること 
びでさます。 

0 登録地を並べ替える… P.86 

• ( jiTii ) を選ぶと登録地の編集’消去’ 
新規登録びでさます。 

0 場所を登録する… P .73 






































目的地を探す 
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履歴か 5 行き先を探す 

1 お® スイッチを押す 
n 鼠ち! を選ぶ 

12行さ先を選ぶ 



3 けイド開始) を選ぶ 

施設の名称で探す 

1 ms スイッチを押す 
成称 .5 値から) を選ぶ 


2キーワードを入力し、 (候補を表が を選 
ぶ 


目的地 ►8 A •如!から 





(HD 

につさんじどラしや_ 





39 U 巧 

ゃさ 

はな 

た 

ク 

か 



.み 

ひ共 


、し 

き 

い 

。正 □ 

ぶ 

Ji \. 



、く 

、ぅ 

方ナ 



ふ 

巧 

け 

左 

ANWg 

ろ-を 

ほ 

ぶ 

'そ 


在 

_ お坤ぞ表示 1 

1 AND »* 糸タン ♦}» f と.すーワードでのぴでク裴す 1 


而摄 1) を選ぶと、入力欄に AND び挿入さ 
れ、キーワードを入力できます。 AND の後 
ろには、名称、ジャンル、地名をキーワー 
ドとして入力できます。 AND の前に入力す 
るキーワードは必ず名称を使用して<ださ 
い。キーワードの組み合わせによっては、 
検索できないことがあ0ます。 


3目的地にしたい施設を選ぶ 



4 (ガイド開始) を選ぶ 

住所で探す 

ここでは「神奈川県横お市西区高島1-1-1」を例 
に説明します。 

1 作厕!1 スイッチを押す 
CUM ) を選ぶ 

12 ( HM ) 一 （ HMD 一 這量) を選ぶ 



IJ スト画面の日0音を選ぶと、選んだ文字 
で始まる IJ ストび表示されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 
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目的地を探す 


3 番地を入力し、 胃 を選ぶが 1 ) 



4 けイド開始 J を選ぶ 


國 - 

(※リ • を選ぶとリストを表示します。ま 

たアルフアベツトなど数字ソ外で始まる 
番地ち表示します。 

• (_ 地図を表® を選ぶと、位置を地図で確認で 
さます。 


電話番号で探ず 

1 0® スイッチを押す 
(■話き号か5 馆 選ぶ 

12電話番号を市外局番から入力し、 
( M ) を選ぶが" 


目的化がかろ こり K る 

03****5523 



3 f ガイド開始 J を選ぶ 


剛 - 

(※〇 • 入力した電話番号に該当する施設が複数 
ある場合は、施設 U ストび表示されま 
す。 

• 個人宅の電話番号は、個人情報保護のた 
め収録されてお0ません。 







































目的地を探す 



地図を動かして場所を探ず 

巧さたい地点にみを合わせ、 
〔マップメニュ -馆 タッチする 



护'お"* B , おな 


にこに行く) を選ぶ 



けイド開始) を選ぶ 


現在地の周辺にある施設を探 
す 

ここでは「駐車場」を例にして説明します。 I 


作厕!1 スイッチを押す 


f 周辺施設 かのを 選ぶ 


riiii を選ぶ 


r その他の施霞) を選ぶと、さらに多<の施設 
ジャンルか5選ぶことびできます。 


目的地にしたい施設を選ぶ 



けイド開始) を選ぶ 


タイムズを巧ま亥ン… 

950 m 

»• 裝を巧 A イテクむンタ ー... 

1 2 km 

巧の公困匹時な巧巧 

1.3 km 

巧の公面お DE な巧4 

1.4 km 


6)1 の 


目の化 ►« 凹 H 9 かろ 


巧ぶ想巧を榜を 
ここを登な 

— rt づ図をお 
げ巧淵做)‘ jH 



目の化卜肥35田かろ 



コンビニエンスストァ 
ファ 5 U - レ又トラン 
ファーストフート 


ナピ 'bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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目的地を探す 


施設のジャンルで探す 

ここでは「東京にある駅」を例にして説明しま 


1 お匹 1P スイッチを押す 

(施設ジャンルほた0 一 （施設ジャンルたが 一 
ほ iH ) を選ぶ 


2 Ci のを 選ぶ 



3 府県を敷のを 選ぶ 



5路線名を選ぶ 



6目的の駅を選ぶ 



7 (ガイド開始 J を選ぶ 
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寺お‘をな 
自が•な荣’巧見 
ホな技巧•アウトドアスボーツ 
実街な，巧時!巧 




ジャンルを選ぶ 


施設ジャンルを選ぶ 


圃 

(※リ 

(※: 2) 

(※巧 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


目的化けるぶか5 わたを) 

巧化’«あなど 




設定したい項目を選ぶ 



たこへ行0 : 

目的地に設定します。^^ 1 ^ 

(HUD: 

駐車場 IJ ストを表示します。 

( ir 設入りの ： 

入 DO IJ ストを表示します。^" ^3) 

(情報を見る） ： 

電話番号などのさ5に詳しい情報を見るこ 
とびでさます。 

(電話をかける） ： 

情報画面にある電話番号に電話をかけるこ 
とびでさます。 

(ここを登 i ずる） ： 

登録します。 


選んだ施設へのルートガイドを開始するには 
巧 0 - (ガイド開始) を選びます。 

提携駐車場と施設入0□の情報び両方ある場 
合は (提携駐車場) が表示され、 I 」ストに駐車場と 
施設入0□び一緒に表示されます。 

施設入 onIJ ストがある場合は、施設入 on 
U ストち表示されます。 



るるぶ情報か5探す 

ここでは「神奈川県にあるテーマパーク」を例に 
して説明します。 

1 お匹 1P スイッチを押す 

(施設ジャンルほた0 一 C るるぶ情報か5 巧 選ぶ 

12 通重） 一 ( nn ) を選ぶ 


5施設名を選ぶ 





ダみ.タク. 

、ク、クタ'夕、ら、 


ナピ 'bs —シヨン 
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目的地を探す 


その他の方法で探ず 

1 ms スイッチを押す 
(施設ジャンルほか 巧 選ぶ 

12目的地を探す方法を選ぶ 



广登録ル-卜から） ： 

あ5かじめ登録しておいたルートを使用し 
ます。 （"^1) 

り ルートを登録する... P .92 

(ォペレ-夕關か！ 5 ) : 

カーウイングスのオペレータの利用履歴か 
5目的地を設定します。 

C 緯度経度から） ： 

緯度経度を入力して場所を探します。 

(7 ップコードか 5) : 

マップコードを入力して場所を探します。 

峽3) 


3 けイド開始 _) を選ぶ 


國 - 

(※り登録ルートは、登録された場所や条件を元に 
ルートを設定します。ルート探索はその都度 
行われますので、登録時と別のルートを設定 
することがあ0ます。 

(:※ 2) オペレータ履歴は最大15件まで保をされま 
す。 

(※巧 • マップコードは（株）デンソーの登録商 
標です。詳細についてはホームページ 
( http :// auide 2. e - mapcode . com /) を cl'fe 
<ださい。 

• マップコードは、上位巧の 「0」 を省略し 
て1巧だけでち入力できます。 


候補を絞る/リストを並び替 
える 

(名称’5馆かか(施設ジャンルから) で検索した U スト 
を更に絞0込んだ0、並べ替えた0でさます。 

11 (候補を絞る/並べ替えが を選ぶ 



項目を選ぶ 



r 名前轉える） ： 

名前を修正-入力します。 

(地域を指定ずる） ： 

地域を指定して絞 D 込みます。 

(ジャンルを指定ずる） ： 

ジャンルを指定して絞 D 込みます。ジャン 
ル名を入力することちでさます。 

(当民補を表示ずる） ： 

すべての候補を表示します。 

饰い順で表示ずる） ： 

近い順に並べ替えます。 

Oc 順で表示ずる） ： 

検索条件に高速道路の施設びある場合にに 
順に並べ替えます。 





























































J レ——卜を日又月二9ぷ 
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ルートを設定する 


ルートガイドを始める前に、ルートの確認や他のルートを選択した0、施設の情報を確認できます。 

ルート探索結果の見かた 



⑤ 


⑤ 


⑥ 


① 


⑨ 


④⑥⑥ 


⑦ 


@施設名 

るるぶアイコンび表示されることびありま 
す。 

④ 彌 

選ぶと、施設情報を確認でさます。 

施設情報びない場合は表示されません。 

® 出発時刻（到着時刻指定が設定されている 
とをのみ） 

曰時を指定している場合は、出発時刻び表 
示されます。 

© 目的地に到着する予想時刻 
® 有料道路の通行料金（目ま） 

め 目的地までの距離 
® 目的地までのルート 

地図画面を選ぶと、全画面地図び表示さ 
れ、ルートを詳細に確認でさます。 

@ルート上の最初の有料道路入□と最後の有 
料道路出 □ 

選ぶと、有料区間の入 □/ 出□を変更でさ 
ます。 


C 


® 設定できる項目 
(ガイド開始） ： 

目的地までのルートガイドを開始します。 
しばらく操作をしないと、自動的にガイド 
を開始します。 

(他のル-卜を選ぶ） ： 

複数のルートびある場合は、他のルートに 
変更でさます。 

を 他のルートを選ぶ… P .56 

(ル-卜の確認•創！]) : 

ルートの確認や行さ先の追加びでさます。 
有料道路を通るルートの場合は、有料道路 
の入□-出□を修正でさます。 

0 目的地や経由地を追加する… P .57 

(目議情報•登録） ： 

設定した目的地の行さ先の追加をしたり、 
施設の情報を確認でさます。 

(位置の確認•修正） ： 

目的地の位置を修正します。 

( :最速ル-卜探索） ： 

カーウイングス情報センターから最新の交 
通情報をダウン□ー ドし、もっとち速いル 
ートを探索します。 

咬 最速ルート探索を設定する… P .70 


ナピ ' bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ルートを日又化する 


他のルートを選ぶ 

ll n 也のル-卜を選ぶ 馆選ぶが" 


路（株）、西曰本高速道路（株）管理） 
びルートに含まれる場合、その通行料金 
び表示されます。ただし、料金は目安で 
す。 


2設定したいルートを選ぶがの 



席料優先觀 n : 

有料道路を優先して使用する、推奨ルート 
です。 

(有料淵金考慮）） ： 

有料道路を優先して使用する、料金を考慮 
した別のルートです。 （ ※ぶ 

C - 般優先臓）） ： 

一般道路を優先して使用する、推奨ルート 
です。 

一般道路を優先して使用する、別のルート 
です。 

dHS )： 

距離の短さを優先したルートです。 

( VICS 情報は規制情報のみ考慮しま 
す。） 


國 - 

(※り経由地を設定しているときは、ルートを変更 
でさません。 

(※資）ルートび複数探索されるのは、有料区間指定 
を設定せず、かつ経由地び設定されていない 
場合または設定した経由地をすべて通過した 
場合のみです。 

(※巧 • (有料（料金考慮） ） のルートは、まれに 

角？！ 先(-推奨 D のルートよ〇も高くなるこ 
とびおります。 

• 都市間高速（東名高速、中央道、名神高 
速など）、都市内高速（首都高速など） 
や、それ5に接続される一般有料道路 
(東曰本高速道路（株）、中曰本高速道 
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目的地や経由地を追加ずる 

目的地と経由地は合わせて6ケ所まで設定でさま 
す。 


〔ル-卜の確認•創日) 一 巧き巧を創日) を選ぶ 
場所を探す 

目的地を探す手順と同様です。 

f) 目的地を探す.. . P . 47 


目的地または経由地を追加する 


ルート探を括果•行!?左中 


I b ここに追化 

巧お ’ A 巧百シーバラダイス 


G がここじをな]こ : 

経由地に設定されます。 


Gfl ここに追かこ : 

追加した地点を目的地として、前に設定し 
た目的地は経由地に変更されます。 


最速ルート探索をする 

カーウイングス情報センターか5最新の交通情報 

をダウン□ー ドし、最速ルートを探索します 。 I 
(※り 

最速ルート探索を利用すると、携帯電話の通信料 
金びかか D ます。 


f 最速ル-卜探索つ を選ぶ 





最新の交通情報びダウン□ードされ、ルー 
卜探索結果画面び表示されます。 

交通情報のダウン□ー ド中に ci ?) を選ぶ 
と、ダウン□ードび終了し、ルート探索を 
中止します。 


設定したいルートを選ぶ 



| | 脚 iii/xi ftk 心 J 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ルートを日又化する 


C 巧達ル~卜) . 

ルート探索時点で所要時間び最短と予測さ 
れるルートです。^ ^2) 

(有料回撒レ-い ： 

有料道路を回避したルートです。 


國 - 

(※り最速ルート探索のご利用にはカーウイングス 
へのお申し込みび必要です。詳し<は曰産販 
売会社またはカーウイングスお客さまセンタ 
一にお問い合わせ<ださい。 

(※つ） • ルート探索時点で所要時間び最短と予測 
されるルートを選択するちのであ0、必 
ずしちお滞を回避するちのではあ0ませ 
ん。また V に S 情報とその他の交通情報を 
用いた探索結果であ0、必ずしち実際の 
最速ルートとならない場合びあ0ます。 

• 巧滞表示の道路を案内した0、順調表示 
の道路を迂回する場合びあ0ます。 


ルートを確認-追加する 

ll 0レ-卜の確認•創のを 選ぶ 


2設定•確認したい項目を選ぶ 



0レ- H 青報) • 

走行ルートの道路の種類、走行距離、到着 
予想時刻などを確認します。 

(ルート乂ゾ□ール j : 

ルートに沿って地図を自動スク□ールしま 
す。地図は縮尺を変え 5 れます。 

(側刚の修正） ： 

ルートに有料道路びある場合、化入0□を 
変更して区間の修正びでさます。^^ 1 > 

(行き先を創!]) : 

目的地や経由地を追加します。 

0 目的地や経由地を追加する… P .57 
(驗のル-卜を登録） ： 

現在のルートを登録します。 

り ルートを登録する... P .92 
(地図スクトル） ： 

地図を動かしてルートを確認します。 


剛 - 

(※〇ルート上の最初の有料道路入0□と最後の出 
□のみ変更巧能です。ルート内にジャンク 
シヨンびある場合は、ジャンクシヨンを選ぶ 
と他路線の出入0□を選べます。 
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I 的地の情報を見る•登録す 


(目的地情報•登録) を選ぶ 


設定-確認したい項目を選ぶ 


ルート探を括果 

• 目ぁ宙1»‘ち0 { 


•が: iHh な • 

1行さ巧を査巧 1 


m 


巧巧を見る 
日時推定 


ASft 


叫 

-。•頂] 




(行き先を登 薪 ： 

探した場所を登録します。 


(]|携駐輸 ： 

提携の駐車場びあれば、 IJ ストか5選び目 
的地にでさます。^"^ 1 > 


(施設入り □) : 

施設の入 D □ を確認し目的地にできます。 
(※り 


(情報を見 东 )： 

探した場所や施設の情報を表示します。 

dSH )： 

化発または到着曰時を指定してルートを設 
定します。 


剛 


(※リ (提携駐車 i ) と (施設人り の は、 どちらか情報びあ 
るちを表示します。両方ある場合は (提携駐車場) 
び表示され、駐車場 U ストと入 onu ストを 
選びます。 


ルートガイドを開始ずる 


けイド開始) を選ぶ 



化のルートを咨ぶ 
レトの度臣•追抑 
目お化か巧‘を窝 
位■のホをほ正 
がけあレ—卜择を 


ルートガイド開始時には、下の音声; 
ドび行われます。 

• ルートの規制条件 

• 実際の交通ルールにしたびって走う 
て<ださいとい5メッセージ 
• 高速道、有料道路を通る場合は、- 
路線名称 
• 到着予想時刻 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピすシヨン 


V しの 
J じ LrrI、'- ガ行 を 













































ルートガイド 


ルートガイド 


交差点などのガイド地点に近づ<と、音声ガイドとガイド画面でルートを案内します。 


ガイド画面の見かた 

■ 交差点拡大図 



® ガイド地点の名称 

交差点などのガイド地点の名称び表示され 
ます。 

@ガイド地点までの距離 

現在地からガイド地点までの距離び数字と 
グラフで表示されます。グラフはガイド地 
点までの距離び近づ<につれ、減っていさ 
ます。 

@ガイド地点の拡大図 

ガイド地点での曲びる方向などの拡大地図 
です。 

縮尺により道路番号や一方通行アイコンな 
どび表示されます。 

@レーンガイド 

ルートガイドにしたびって走行していると 
さに、2車線!; Lb ある道路の交差点ガイドで 
は、進むベさ車線び黄色の矢印マークで表 
示されます。 


© 目的地(経由地)までの距離 

現在地から目的地（経由地）までの距離を 
表术します。 

© 到着予想時刻 

目的地または経由地への到着予想時刻び表 
示されます。 

のガイド地点 

ルートガイドび行われるガイド地点を表す 
マークび 表示されます。 

® 地図画面 

現在地の地図画面び表示されます。 




















ルートガイド 



■交差点リスト 

ガイドする地点を IJ スト表示します。ガイド地点（交差点など）に近づ<と、交差点拡大図に切0替わ 
0ます。 

①⑤⑤ ④ 

じ 



⑨⑧ 


(J) V に S 受信時刻 

V に S 情報の受信時刻を表示します。 

@ガイド地点までの距離 

現在地からガイド地点までの距離び表示さ 
れます。 

感 リスト送り 

交差点 IJ ストびスク□ールされます。 

® 目的地（経由地）までの距離 

現在地から目的地（経由地）までの距離び 
表示されます。 

© 到着予想時刻 

目的地（経由地）への到着予想時刻び表示 
されます。 

© 地図画面 

現在地の地図画面び表示されます。 

め レーンガイド 

ルートガイドにしたびって走行していると 
さに、2車線(上ある道路の交差点ガイドで 
は、進むベさ車線び黄色の矢印マークで表 
示されます。 

® wcs 規制情報 

交通障害や交通規制の情報を表示します。 


感路線番号 

現在走行中の路線を表示します。 

® wcs 紙’帯情報 

渋ミ帯状況び色別に表示されます。 

@交差点リスト 

ルート上にあるガイド地点び IJ スト表示さ 
れます。 

@ガイド地点の進行方向 

ガイド地点にある交差点などの進む方向び 
表示されます。 


3 to 


ナピ ' bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ルートガイド 


■ ノ V イウ王イ情報画面 

高速道•有料道路を走行すると、その路線のに、 SA 、 PA などを IJ スト表示します。 



のノ、イウェイリスト 

その地点までの到着予想時刻と距離を表示 
します。 

@ wcs 筋’帯情報 

巧ミ帯状況び色別に表示されます。 

@ V に S 規制情報 

その区間に規制のあることを表示します。 

® 走行路線名称 

走行する高速道、有料道路の名称を表示し 
ます。 

© ゲート案内 

一般ゲートおよび ETC ゲートの案内を表示 
します。ゲート案内は、実際のレーン数や 
標識とは異なる場合びあります。 

© SA/PA の施設情報 

ヴービスエ IJ アやノ（ーキングエ IJ アの施設 
情報をアイコンで表示します。 

の料金表示 

ルートに有料道路びあるとさは、目的地ま 
での料金総額び表示されます。ただし、料 
金は目安です。 

® wcs 受信時刻 

V に S 情報の受信時刻を表示します。 


感 リスト送り 

選ぶと、交差点 IJ ストをスク□ールしま 
す。 
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■ 渋滞情報を確認ずる 

ルートガイド中、ルート前ちにお滞情報を受信す 
ると、ミ坂'帯のアナウンスと画面上に d 羣 B ) の表 
示びされます。 


ClIiD を選ぶ 



音声ガイド（例） 

「この先、 1.9 km のお滞びあ D ます。通過 
に約9分かか D ます。」 


C ここを迂 0) を選ぶ 



(ここを迂回） ： 

お滞表示している場所を迂回するルートを 
探索します。 （ ※の 

脑： 

巧滞確認画面を終了して現在地画面に戻 D 
ます。 


國 


(※り • 煙お確認) はお滞を検知しないと表示されま 
せん。 

• 渋滞に進入してしまった場合や、ルート 
ガイド中でない場合は確認でさません。 

• 遠<の巧滞を避けることはできません。 

(※資） • 他に適切なルートびない場合は、同じル 
ートとなる場合があ0ます。また、ミま滞 
を避けるために、遠回0のルートを設定 


する場合があ0ます。 

ミま滞確認を終了したあとち再度、お滞情 I 
報を確認でさます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ルートガイド 


ガイド画面を設定ずる 

■ ガイド画面の常時表示を設定する 

常に左画面にガイド画面を表示でさます。 

1地図上の 〔マップ メ ニ ュ-) にタッチする 
f 地図む-の設が 一 f 創穂示設定) を選ぶ 


2設定したいガイド画面を選ぶ 



r 剖较患铺広大図つ ： 

左画面に常に、次の交差点}広大図を表示し 
ます。 

(剖較差点リスい ： 

ガイド地点か5離れている場合、ルート上 
のガイド地点を簡単な IJ ストで表示しま 
す。ガイド地点に近づ<と、交差点}広大図 
び表示されます。 

議費表示） ： 

ガイド地点か5離れている場合、燃費情報 
を表示します。ガイド地点に近づ<と、交 
差点}広大図び表示されます。 

0 燃費情報を見る… P.178 
(剖寺ェ]ス]ァ表示) * : 

ガイド地点か5離れている場合、エコスコ 
アを表示します。ガイド地点に近づ<と、 
交差点拡大図び表示されます。 

を エコスコアを見る*. ..P.181 

(剖き表示 ( AUTO )) : 

ガイド地点か5離れている場合、現在地の 
地図を表示します。ガイド地点に近づ< 
と、交差点}広大図び表示されます。 


■八イウェイモードを設定ずる 

1地図上の 〔マップ メニュ -) にタッチする 
(地図ビュ-の-設定 を選ぶ 



3設定したい項目を選ぶ 



0バウ： L イモ-ドの自動表示） ： 

高速-有料道路を走行すると、その路線の 
に、 SA 、 PA などを IJ スト表示します。 

(高速 )1 路麵表示） ： 

高速-有料道路を走行中に地図上の高速道 
路の色を強調して表示する設定びでさま 
す。 



























































ルートガイド 


65 


目的地を表示する/消去する 

設定した目的地を表示した D 、 消去できます。 

■ 目的地を表示ずるには 

ll 作厕化 スイッチを押す 


2 胃を 選ぶ 


目的お 

ら R を1 




自ち百 

た巧から 


登巧椎 から 

巧おを号ホら 

目めを 


巧昭から 

巧ぶ化巧か 5 — 


S 拉 ’50® が 

wilHt 

巧巧ジ サン ル 均か 肖 g 

が作ザ巧»巧づイドがタンち! f すと，1*の^しい6甲5»巧でき5す 


目的地の地図画面び表示されます。 


3設定したい項目を選ぶ 


CT 立置 ( D 修正') : 

地図を表示して、目的地の位置を修正でさ 
ます。 

細臟検索） ： 

目的地の周辺施設を検索し、経由地に追加 
でさます。 

(ここを登録） ： 

設定した目的地を登録でさます。 


■ 目的地を消去ずるには 

目的地を消去すると、設定したルートち同時に消 
去されます。 

ll jggl スイッチを押す 


2 d 重) を選ぶ 


目のお 

(。氏を) 




自宅 Win 田 

せ巧か巨 


登@おか6 

电招里号から 

日めわ忘 


用暖から 

巧ぶ曲巧から をを 


巧お•说 S 齡 

巧のジサンル百サ 巾^ 1 



ザが巧 JffTll イドがタンち S すと. 31|の»しい巧甲5«巧でさ呆す 1 


3 巧巧 を選ぶ 


目的お 


j 目的化を巧去しますか？ 34 

S な凶占 . 川げ. を 

名拉-议さ か 5 ■ 巧巧ジサンル玉ザ ：肖* 

SfT づイドが白:/ち S すと t 31|の»しい巧甲5{|巧でき5す 


目的地と経由地び消去されます。また目的 
地マーク、化発地マークち地図画面か5消 
去されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ルートガイド 


ルートを確認する 

設定されているルートの情報を確認した D 、 登録 
でさます。 

1 ilB > スイッチを巧す 
0 レ-卜確認•登録) を選ぶ 


2確認方法を選ぶ 



0レ - H 青報） ： 

どのルートを通るのかを確認できます。 

[ルー トス クロール J • 

ルートに沿って地図をスク□ールさせま 
す。 

(ルートンニユレーシヨン j • 

実際に走行した場合のシミュレーションを 
行います。 

(現在のル-卜を登録） ： 

現在のルートを登録します。 

(地図スク□-ル) : 

手動で地図を動かして、ルートを確認でさ 
ます。 
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現在のルートを編集する 

設定されているルートの目的地や経由地、探索条 
件を変更できます。 


I スイッチを押す 


を選ぶ 


ガイドや止 

巧巧果 

巧々朵か 


j る回な採巧 

巧巧ホを 

ル-卜巧なぷ窃 

れ， *3 ルート巧« 

一巧 

巧イドさ声 

巧巧义件投を 

巧な巧を 


度 Art イト5巧ガイド?《ブン《>すと.ろ;^;-い氏巧${|巧です 


〔行き先の創日•修 を を 選ぶ 

ルート編集画面び表示されます。 


ルート編集画面では1;(下の設定びでさます。 



の 

© 

@ 

④ 

© 


J レート.行の3のイ正 

f 1 ち巧«东 ここにおが 

' 1 #おホ!!巧民巧ヶ巧巧 
\.： ち件*あ ここにあな！ 

V . 巧-お两巧 i C 

I I —お g 先 ここに追ぶ 

; ' 没巧化 「巧友閒捏 


目的地 

目的地の位置の変更や消去びでさます。 
目的地までの優先道路 
目的地までのルートについて優先的に利用 
する道路の種別を変更でさます。 

経由地 

経由地の位置の変更や消去びでさます。 

経由地までの優先道路 

経由地までのルートについて優先的に利用 

する道路の種別を変更でさます。 

0 探索条件を変更する（有料優先/一般優 

^ 先/距離優先） ... P .68 


Cpg ここに^こ 

目的地を追加でさます。 

® 〔 pi ここになな]: 

経由地を追加でさます。 

り 目的地/経由地を追加する… P .68 
© 有料区間 

有料区間を解除でさます。 

® dSD 

編集した内容を反映し、ルート探索を行い 
ます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 
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ルートガイド 


■ 目的地/経由地を追加ずる 


1 け a ここに叙！ または CJi ここに卸が を選 



2追加する目的地または経由地を設定 
する(※巧 



3場所を確認して、 n をを 選ぶ 



■ 探索条件を変更ずる（有料優先/一 
般優先/距離優先） 

li 探索条件を変更したい区間を選ぶ 


J レート!►円 && の迅 ID - R 正 


る） 

1 

1 


h ここにちぶ 



わ 

巧巧小巧 巧 ユキッサン出 A 口 

*、, 

1 

1 

ん じ! ここに追な！ 


1 , 

巧区苦巧 

1 

1 

,巧巧》 巧 

ここにおぶ 

*、' 


> : 

括な地 

探あ M お 

1 ' 


;三:可 

_ 


2探索条件を選ぶ 


J レート ► E な巧巧みなのな庄 ( ク g る) 

を巧 0 巧 A: 

I —ぉ巧先 ~1 

胞跑お ‘ 


角料優が ： 

指定した区間のみ有料道路を優先して使用 
します。 

GW - 

指定した区間のみ一般道路を優先して使用 
します。 

( mm )' 

距離の短さを優先したルートです。 

( vies 情報は規制情報のみ考慮しま 
す。） 


國 - 

(※リ目的地の先の 〔が ここじあぶ: を選ぶと、設定 
済みの目的地び経由地とな0、追加する地点 
び目的地とな0ます。 

(※資）検索した目的地や経由地は、位置の修正や情 
報を確認でさます。 

















































■ 目的地/経由地を編集ずる 

編集する目的地または経由地を選ぶ 


設定したい項目を選ぶ 


(位置を版 ： 

目的地や経由地の位置を修正します。 

( mM )' 

経由地を音声でガイドするかど5かを設定 
します。 


(順番を変 載 ： 

目的地や経由地を入れ替えて、ルートの順 
番を変更でさます。 


目的地や経由地を消去します。 


ルートの優先道路を選ぶ 

■ 優先道路を変更する 

スイッチを押す 


(探索条件設定] 一 惩索条件) を選ぶ 


設定したい優先道路を選ぶ 


(有料道齡 ： 

有料道路を優先して使用したルートを設定 
します。 


卜般 )1 優お ： 

一般道路を優先して使用したルートを設定 
します。 


C 距離優お ： 

距離の短さを優先したルートです。 

(vies 情報は規制情報のみ考慮しま 
す。） 


剛 


(※〇 (-般道優先) を選んでち、目的地を有料道路上 
(SA • PA など）や、有料道路を通らないと 
到着でさない場所（本州一四国、九州など） 
に設定すると、有料道路を通るルートを探索 
する場合びあ0ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 






ルー トガイド 



ナピ 'bs —シヨン 
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ルートガイド 


■ 最速ルート探索を設定ずる 
歐ァド バィス 

♦ カーウイングスへのお申込みをしていない場 
合でち、自動ダウン□ー ドを設定すると携帯 
電話の通信料金がかか0ます。 

♦ カーウイングスのお申込みをしていない場合 
には、 (行き先設剧ミにダウン□-ド) を^国(消 
灯）に、 巧巧トド禍福 1) を (ダウン□-ドしなし、) 
に設定して < ださい。 


1 fU スイッチを押す 
麵件敵 一 

r 最速ル-卜探索の自動ダウン□-ド設定) を選ぶ 


2設定したい項目を選ぶ 



巧き觸定時にダウン □-り ： 

ルート探索時に自動で最速ルートを探索し 
ます。 

C ダウン□-ド時間の間隔） ： 

カーウイングス情報センターに定期的に自 
動ダウン□ー ドする時間の間隔を設定でき 
ます。 


■ その他の条件を設定ずる 
1 iig > スイッチを巧す 
(探索条件設定 馆選ぶ 


巧の他の条件 巧選ぶ 



3設定したい探索条件を選ぶ 


J レ-トトモの化のみ件 り R を J 



をを通巧止め 巧こなう{ホ巧 ;I ■*' 

フエ IJ - 占 t 巧を使ラ _… I 

按計た巧浅をち！* • ON J 1., 

リアルタイム女 ilffi おをち0 •日 N 1 , r 、, 

间おエリアを通らな U _ * ON i ぶ 


!；!下の探索条件び設定できます。 

り躺規制道路） 

• (規制に従う（推奨）） : 

規制のある曜曰、時間を考慮してルートを設 
定します。 

• (規制情報を使ゎなぃ） : 

時間規制道路を考慮しません。規制のある道 
路にちルートを設定します。（実際の交通規 
制に従って走行して<ださい。） 

• (15^： 

曜日、時間に関わ5ず、規制のある道路を回 
避したルートを設定します。 























































ルートガイド 


巧季 ii 行止め） 

• (規制に従う（推奨）） : 

規制時期を考慮してルートを設定します 
• (規制情報を使わない） : 

冬季通行止めを考慮しません。規制のある道 
路にちルートを設定します。（実際の交通規 
制に従って走行して<ださい。） 

• (MM)- 

冬季通行止めのある道路を回避したルートを 
設定します。 


り ilH 禍を盼 

フエ IJ 一航路を優先してルートを探索します。 

(縮校通肩報を考慮） 

統計交通情報を考慮して、ルートを探索します。 

(リアルタイム交通肩報を考慮） 

カーウイングス情報センターか5ダウン□ー ドし 
た最新の交通情報や V に S 情報を考慮して、ルート 
を探索します。 

(回避エリアを通らない） 

設定した回避エ IJ アを考慮してルートを探索しま 
す。 

(学習したル-卜を使う） 

よ<利用する自宅周辺の道路を考慮したルート探 
索をします。 


5ルートで再探索ずる 

1 iim スイッチを巧す 

Ciii )- (他のル-卜を選のを 選ぶ 


設定したいルートを選ぶ 



細先觀 n : 

有料道路を優先して使用する、推奨ルート 
です。 

(有料艦考慮 n : 

有料道路を優先して使用する、料金び安い 
別のルートです。 

(-般優先臓）） ： 

一般道路を優先して使用する、推奨ルート 
です。 

(3E)- 

一般道路を優先して使用する、別のルート 
です。 

(ms )： 

距離の短さを優先したルートです。 

( V に S 情報は、規制情報のみ考慮されま 
す。） 


3 (ガイド開始) を選ぶ 

設定した条件でルートを再探索し、ルート 
ガイドを開始します。 


C 


ナピ ' bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ルートガイド 


■ ルート再探索のショートカット 

表示されたルートを変更でさます。 

1 iim スイッチを巧す 


探索条件の設定を選ぶ 


1ガイド中止 

巧探お 

化-卜巧朵 

ほ回な探栗 

ル-卜南结‘資巧 


巧イドち再 

探おぶ件巧を 


巧が巧を 


むり S だづィドボち！ f すと. 31|の1!£しい巧巧53技で&*す 


用料優が ： 

有料道路を優先して使用したルートを設定 
します。 

(3 E ): 

一般道路を優先して使用したルートを設定 
します。 

cms )： 

距離の短さを優先したルートです。 

(vies 情報は規制情報のみ考慮しま 
す。） 


迂回ずる 

ルートを走行中、一時的に距離を指定して、迂回 
することびでさます。 

1 la # スイッチを押す 
巧回路探 動を 選ぶ 


2 迂回する距離を選ぶ 



1 km 、2 km 、 日 km 、10 km から選びます。選 
んだ距離で迂回ルートび設定されます。 


ルートガイドを中止ずる/再 
開ずる 

1 iim スイッチを押す 
( ガイ忡止) を選ぶ 

12 庇 のを 選ぶ 


ルート 


‘一— 

ち 件 

ルー トガイドを中止し策ずか？ 

S 巧' 


叫け—'*ホ 

ガイド 苗巧 1 巧 串■を件のち 

1 を巧*を i 


S たづイドが？:/ち if すと. 3 1 の B しし IE 甲 巧でき t す 


ルートガイドび一時中止されます。 


ガイドを再開するときは、ちう一度 iim スイツ 
チを巧 U ガイド再開 馆選びます。 
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場巧を登録ずる 


登録と編集 

登録地は登録した順に最大300件まで登録でさま 
す。 

■ 現在地を登録する 

現在地び表示されていないときは、 il 邸！ スイッ 
チを巧して < ださい。 


けップメこュ をタッチする 


r ここを登録) を選ぶ 



メッセージび表示され、現在地び登録され 
ます。 


■地図を動かして登録ずる 

カーソル （か）を合わせて、 
〔マップ メニュ -) をタ ッ チする 



B 巧—》■旺西巧 V 


r ここを登録) を選ぶ 



メッセージび表 TJX され\力ーソル（み） 
の場所び登録されます。 


■ 場所を探して登録する 
^ スイッチを押す 


けビダ-シヨン） 一 （登録地の編集•消去） 
nm を選ぶ 


f 新規登録 D を選ぶ 


設定 ► sa け 



i 目历 区な 巧が 小を巧 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 
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場所を登録する 


3場所を検索する 



4 ( M ) を選ぶ 



登録地を編集する 

登録した自宅や場所は、名前の変更や電話番号の 
入力などの編集びでさます。 

1スイッチを押す 

けビダ-シヨン） 一 （登録地の11集•消が 一 
dg ) を選ぶ 

12編集する登録地を選ぶ 



3編集したい項目を選ぶ 



麵： 

登録地の名称や電話番号の入力などびでさ 
ます。 

(位置お！正） ： 

地図を動かして、登録した場所の位置を修 
止します。 

戀： 

登録した場所を削除します。 

脑： 

内容を決定して、編集を終了します。 
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d 案) を選ぶと下の項目を設定できます。 


(地図表示） 

地図上に登録地アイコンを表示または非表示にします。 

IS ■(点な）：登録地アイ〕ンを賴上に表示します。 

■•画(消灯）：登録地アイコンは i ： 也図上に表示しません。 

戀 

登録した施設などの名称を変更します。 （登録地) を選んだとさのみ設定 
でさます。 

風 

音声操作で使用するための読みを入力します。 （登録地) を選んだとさの 
み設定でさます。 

(アイ]ン） 

地図上に表示する登録地アイコンを選んで、変更します。 

(アラ-ム 音） 

自車び登録地に近づいたときにアラーム音を鳴5す設定をします。 

(アラ-ムち向） 

自車び登録地に近づいた方向によってアラーム音を鳴5す設定びしま 
す。 

アラームち向を未指定に設定しているときは、どのち向か5近づいて 
ちアラーム音び鳴 D ます。 

アラームち向びすでに設定されているときに（アラームち向）を選ぶ 
と、設定を解除できます。 

(アラ-ム距離） 

自車びどの<5い登録地に近づいた5アラーム音び鳴るか設定びでさ 
ます。 

願き号） 

登録した場所の電話番号を入力でさます。自宅や登録地に電話番号を 
入力すると、電話番号か5目的地を探すときに利用できます。 

(グル-プ） 

登録した場所をグループ分けすることで、登録地 U ストの並び替えに 
利用でさます。登録地を選んだとさのみ設定でさます。 

(登録き 号） 

場所の登録番号を選択した番号と入れ替えることびできます。 ( lit ) 
を選んだとさのみ設定でさます。 


C 


ナピ 'bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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場所を登録する 


登録地を消まずる 

1 スイッチを押す 

(ナビゲ-シヨン) 一 (登議編集•消が を選 
ぶ 

12 巧を または fiii ) を選ぶ 




4 dD を選ぶ 

メッセージ画面び表示されます。 


5 ( fUTl を選ぶ 



登録地情報を取り出ず/取り 
込む 

自宅や場所の登録情報を USB メモ IJ に書き化した 
0、 USB メモ IJ に保存した情報を読み込んだ0で 
さます。 

図" ァドバィス 

• 保を中-読み込み中に USB メモ U を抜いた 
0、電源ポジションを変えた0しないで<だ 
さい。 


■ 情報を USB メモリに保存ずる 

I I USB メモリを接続する 

0 USB メモリの接続位置… P.1 37 

2 ^ スイッチを押す 

(ナビゲ-シヨン） 一 （登録地の編集•消が 一 

(登録眉報を移し替が 一 

( USBI こ登録情報を保存す がを 選ぶ 
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3保存したい登録地を選ぶ 



lEa び点'なした登録地の情報び保をさ 
れます。登録地を選んだ 5 C 1 吞 i 亏) を選ぶ 
と USB メモ IJ に情報び保をされます。 


■ 情報を USB メモリか5取り込む 

1 USB メモリを接続する 

が USB メモリの接続位置.. . P .1 37 

2 ^ スイッチを押す 

( ナビゲ-シヨン） 一 （ 登録地の編集•消が 一 
〔難!情報を移し督が 一 
r USB か5登録情報を取り込む) を選ぶ 


3取り込みたい登録地を選ぶ 




まれます。 


登録地を選んだ5(1^1〇を選ぶと。5己メ 
モ IJ か5情報び取 D 込まれます。 

最大300件まで登録できます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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地図を更新する 


地図を更新する 


地図更新の種類 

地図更新には、曰産販売会社で行5全国地図更新と、お客さまびご自分でできる IJ アルタイム地図更新 
(周辺地図更新•都道府県地図更新）の2種類びあ0ます。 

■ 全国地図更新 

曰産販売会社で全国地図の更新を行います。 



日産巧売会な) I お客さま/奉 J 


■ リアルタイム地図更新 
• 周辺地図更新 

携帯電話を使って、いつでち自車位置周辺を更新 
でさます。 

自車位置！;1外でち、場所を指定して更新でさま 
す。 

更新した地図を使って、すぐにルート探索びでき 
ます。 



• 都道府県地図更新 

ご自宅のパソコンを使って、都道府県単位の地図 
更新びできます。 


J CD - FVDVD-R 地図データ 
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ご利用前のを意 

3か月上地図更新をしていない場合、起動時に新しい地図に更新でさる案内をナビ画面と音声で行5 
ことがあります。 


■ 更新費用について 


全国地図更新 

有償での更新とな D ます。 

無料クーポン券 （1 回のみ有効）をお使いの場合は更新費用の発生はあ0 
ません。 

U アルタイ 
ム地図更新 

周辺地図 
更新 

地図更新の無料期間でち、携帯電話使用料-通信料金はお客さまのご負担 
とな0ます。携帯電話事業者との契約内容によ0、通常の電話使用とは別 
料金び発生する場合びございますので、契約内容をご確認<ださい。 

都道府県 
地図更新 

インターネット使用料金や部材費 （ USB メモ IJ 、 CD - R / DVD - R ) などの費 
用はお客さまのご負担とな D ます。 

《 USB メモ IJ は USB 2.0 八イスピード対応のものをご使用ください。 


《無料期間終了後および無料クーポン券使用後の費用については、下記サイトをご確認ください。 
IJ アルタイム地図更新専用サイト： http :// www . nissan . co . i 2/ MTC /08/ 

(このサイトは携帯電話ではご利用でさません。） 


■ 更新される内容と制限事項について 


全国地図更新 

全てのデータび更新されます。 

U アルタイ 
ム地図更新 

周辺地図 
更新 

♦ 更新されるデータ 
道路： 

指定場所を中/ CM こ数 km 四ち内の道路、統計交通情報と背景名称。 

《新規に開通した道路び、更新される領域の境界上に位置する場合は、 
数 km 四方の制限を超えて、ルート探索-誘導等に必要な道路データ 
を更新します。 

施設： 

指定場所を中/ CM こ数 km 四ち内の!;^下6種類の施設データ。 

駐車場、ガソ IJ ンスタンド、コンビニエンスストア、ファミ IJ - レストラ 
ン\ファーストフード、銀行 
♦ 更新されないデータ 
• 上記6種類！;!外の施設データ。 

• 市街地図、住所検索、 IJ アル 3 D データ、誘導音声データ 、 JCT (ジャン 
クシヨン）ビュー、料金データ、その他画像データなど。 

都道府県 
地図更新 

更新指定した都道府県のデータは、 「 IJ アル 3 D データ」を除いて、全て 
更新されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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地図を更新する 


全国地図更新 

■ 無料クーポン券をご利用の場合 

本書の巻頭に添付されている「全国地図更新無料 
クーポン券」をご用意の5え曰産販売会社へご相 
談< ださい。 

クーポン券の上側を切0離してご持参いただ<と 
無料で全国地図更新をすることびできます。 

全国地囚を新無料クーポン券 



防ァド バィス 

♦ 無料クーポン券は、車両初度登録年月曰よ03 
年(内の曰産販売会社での有料点検入庫時 

(12 ヶ月24ヶ月法定点検、3年目車検）に限 
り、1回有効です。それソ外の更新は有料とな 
0ますのでご了承 < ださい。 

♦ 無料クーポン券は、紛失後の再発行はいたし 
ませんので、よ<お読みの5え大切に保管し 
て < ださい。 


■ 無料クーポン券をご利用にな5ない 
場合 

曰産販売会社にご相談<ださい。 

曰産販売会社にて有償で地図データを書さ換えさ 
せていたださます。 

図" ァドバィス 

• 全国地図更新時には、お客さまご自身で HDD 
ナビに登録された情報-内容につさましては 
これを保持するよう細/むのミ主意を払い作業い 
たしますび、消去される可能性びあ0ます。 

あ5かじめご了承 < ださい。 

リアルタイム地図更新 

■ 巧]期登録をする 

IJ アルタイム地図更新をご利用になるには、お持 
ちのパソコンか5インターネットの IJ アルタイム 
地図更新専用サイトでの初期登録び必要です。下 
記の手順にしたびって、初期登録を行って<ださ 
ぃ。 ( ※り 

1初期登録に必要な情報を準備する 

初期登録の手続さには、「車両初年度登録 
曰」、「車載機の」、「クーポン N 0」の3 
つび必要にな0ます。 

® 車両初年度登録曰 

お車に搭載されております「登録車検 
証」をご確認ください。 

@車載機 ID 

車載機 ID は下記の手順で確認し、確実 
にメモを取ってご使用ください。 

P 車載機のを表示させる… P .215 
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@クーポン No . 

本書の巻頭には、車両初度登録年月曰 
より1年!^^内に限り有効な 「 IJ アルタ 
イム地図更新無料クーポン券」び添付 
されています。 



リアルタイム地図更新無料クーポン券 

「 IJ アルタイム地図更新無料クーポン券」 
は初期登録の際に必要とな0ます。よ<お 
読みの上、ご利用<ださい。 

• 無料クーポン券は、紛失後の再発行は 
いたしませんので、大切に保管して< 
ださい。 

. 2年目!;^降の更新は有料とな D ますの 

で、ご了承<ださい。 

「 IJ アルタイム地図更新無料クーポン 
券」のクーポン No . をご確認<ださい。 



リアルタイム地図更新専用サイトに 
アクセスする 

お持ちのパソコンを使用して、 IJ アルタイ 
ム地図更新専用サイトにアクセスして<だ 
さい。 

リアルタイム地図更新専用サイト： 

http :// www . nissan . co . jp / MTC /08/ 

《こちらのサイトは、携帯電話ではご利 
用でさません。 


初期登録をする 

記載されている手順にしたびって、車載機 
IDn 初年度登録曰\クーポン No . を入力し 
て、初期登録を行って<ださい。 


初期登録完了 

初期登録び完了しますと、 IJ アルタイム地 
図更新びご利用になることび巧能にな0、 
周辺地図更新や都道府県地図更新を行5こ 
とびでさます。 


國 


(※〇初期登録び終了していない場合や、有効期限 
が切れた状態で U アルタイム地図更新を行5 
と地図更新に対応していない旨を知らせる画 
面が表示されます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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地図を更新する 


■ 周辺地図更新をずる 


A る思 

• 地図更新を行うときは、安全な場所に 
停車し パーキングブレーキを かけ、必 
ずエンジンをかけた状態で行つてくだ 
さい。更新中にエンジンを停止した場 
合は、次回エンジン始動時に自動で地 
図更新を開始（再開）します。 


本機に接続した携帯電話を使い、自車位置をはじ 
め任意の場所の周辺地図を更新することびでさま 
す (^1) 

0 携帯電話を接続する... P .37 
1 スイッチを押す 

mill - し携帯電話で黙のを 選ぶ 


2更新方法を選ぶ 



厂自宅周辺を更新ずか 
自宅周辺の地図を更新します。 

C 輔立關辺欄ずる） ： 

現在地周辺の地図を更新します。 

(目的地 II 辺を更新ずる） ： 

設定した目的地周辺の地図を更新します。 
(場所を i んで飘 i ずる） ： 

任意の場所周辺の地図を更新します。 


3データのダウン□ー ドが開始される 

が2) 

ダウン□ー ドび完了するまで電源を切5な 
いで < ださい。 


國 - 

(※り • 携帯電話によっては、一部利用でさない 
機種びあ0ますので、詳し<は日産販売 
会社またはカーウイングスホームページ 
( http :// www . nissan - carwinas . com ) の「適 
合携帯電話一覧」で必ずご確認<ださ 
い。 

• 地図のデータ量や電波状況によってはダ 
ウン□ー ドに時間びかかる場合があ0ま 
す。 

(※: 2) • 地図データをダウン□ー ド中に通信が途 
切れた場合でち通信料金は加算されま 
す。 

• お使いのプ□バイダ料金が別途請求され 
る場合があ0ます。詳し<は、各通信事 
業者へご確認 < ださい。 





























地図を更新する 


83 


■ 都道府県地図更新をずる 

1リアルタイム地図更新専用サイトに 
アクセスする 

お持ちのパソコンを使用して、 IJ アルタイ 
ム地図更新専用サイトにアクセスして<だ 
さい。 

IJ アルタイム地図更新専用サイト： 
h け p :// www . rMSsan . co . ip/MT し / 08/ 

詳しい手順は上記の専用サイトで説明して 
います。 

更新データをダウン□ー ドして USB メモ IJ 
にコピーします。^’^り 

2 スイッチを押す 
dUB を選ぶ 

3 USB メモリを接続する 

が USB メモリの接続位置... P . 1 巧 


川 SB メモリで載のを 選ぶ 


巧巧 •ル ▼ ►ホ曲 史》 

ス||ろ*る） 

だ!至パージ3ン 

巧で*たで 

が- xx 年度版巧図X 


巧 つた 
巧玄6 ♦の 有の巧拓 

のでので更巧 1 

•巧•巧•日を 

巧た巧;):XX XXXXXXXX 

1 


5更新したい都道府県を選ぶ ( ※巧 


が w 卜咖か で が。，た ) 

でぶお I 



6 胃を 選ぶ 


巧巧 • ル TillCt> fl?4) 


直巧へ g 巧しまず。 B 巧にはめぶ分かか D ま 
す—いつたん历をすると中化はでをません。 

5巧やはナビゲーシヨン巧おが使用でさでせん 
。变巧しよすか？ 

ぃぃぇ 


更新び開始されます。^"^ 3 ^ 

地図データの更新には、数分か5数十分程 
度かかることがあ0ます。 

更新中はじ(下のことにま意して < ださい 
• エンジンを切5ない 

• USB を抜かない 


7更新終了後、 USB メモリを引き抜く 

本機び再起動し、その後に更新データび有 
効にな0ます。 


US 巨メモ IJ の代わりに CD-R または DVD-R を使っ 

てち同様に地図更新できます。その場合は、 CD- 

R/DVD-R にデータを保存し、 CD/DVD 挿入 □へ 挿 

入、 fCD/D VD で更新) を選びます。 

剛 - 

(※り • USB 2.0 八イスピード対応の USB メモリを 

• じ(下の USB メモ U は使用でさません： 

-暗号化やコピープ□テクトされたちの 
-複数のパーテーシヨンに分かれているち 
の 

-本機に対応していないちの 
• 必ずデータの入っていない空の USB メモ U 
を使用し 、 USB メモ U を開いたときに表 
示されるフオルダ（ルートディレクト 
IJ ) 中に コピーして < ださい。 

• パソコンをお持ちでないお客さまは、曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 

(※: 2) 更新データが1件のみの場合は、都道府県 IJ 
スト表示びされません。 

(※巧 • 地図データの更新には、数分から数十分 
程度かかることがあ0ます。 

• 地図更新中は、ご利用できるナビゲー 
シヨン機能に制約び発生いたします。 


C 


ナピ ' bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプショ 
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地図を更新する 


■ 更新履歴を見る 
1スイッチを押す 
mi ® を選ぶ 


(更新履歴を見が を選ぶ 

巧巧•ル ▼ 史 新 

で"し。ぶを） 

た!玄 バージ a ン 
xx-xx 年 SKB 试 0X 

巧巧,ちで巧巧 
*USB 巧げ巧お A ， 

携 gll ミ 争 «つた 
巧夏**^のち巧巧历 
•巧•巧•曰な 

caovo で更巧 

巧 K 押 i): XXXXXXXXXX 



履歴一覧び表示され、更新した曰付、更新 
方法、場所び確認できます。 


U アルタイム地図更新を頻繁にお使いになる場合 
は、地図の整合性をとるため日年に1度、「全国 
地図更新」を行5ことをお勧めします。 


國 - 

(※り • 更新履歴は最大100件まで表术されます。 

• 全国地図更新を行5と、更新履歴はすべ 
て消去されます。 





















ナビゲーシヨンを使いこなす 


85 



ンを使いこなす 


ナビを使いやす<するために、地図画面やルートガイドなどをよ0詳細に設定でさます。 


シヨー トカツトメ ニューを 使う 

スイッチを押す 


( ビュ-切替〕/〔施設アイ ] ン)/(1に5) を選ぶ 


ぉ定 


け K る） 




ナビ ヴーシ ヨン 

ち ■巧 岳 

巧玄表示技を 

オーディオ 

围黃•苗お消し 


電居•ぶ巧 

時れ 

疏巧バ] ン 

Bluetooth 

その他 技を 

wcs 

夕 « 巧巧イドタタン？ 押す と.の P しい氏明 5{|技でさ 》 す 


(む-切替') : 

スタンダードビューとバードビューの切 D 
替え、2画面の設定びできます。 


(施設アイ] 巧 ： 

ガソ IJ ンスタンドやコンビニなどの施設ア 
イコンの地図上への表示/非表示を設定し 
ます。 

Cvi ^ .. 

お滞情報や V に S アイコンの地図上への表 
示/非表示を設定します。 


目的地の履歴を消まする 

一度消去した履歴は復帰することびでさません。 
十分に確認してか5消去して<ださい。 


^ スイッチを押す 


( ナビゲ-シヨン） 一 （ 目的地履歴の消 おを 選ぶ 


消去したい履歴を選ぶ 



(最近の行き先のを件消ま） ： 

目的地の履歴をすべて消去します。 


(最近の行き制)1件消ま） ： 

履歴 IJ ストか5選んで1件ずつ消去しま 
す。 


(前回出発地の撤 ： 

前回の化発地を消去します。 


表示されたメッセージを確認して、 
rs のを 選ぶ 


C 民定 > 曰の巧立 


巧をの行さ巧のを件消ち 


最近の行を巧の1件消去 
の回出発ホの消去 


目的地の履歴び消去されます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


登録地を並べ替える 

1 ^ スイッチを押す 

( ナビダ-シヨ ン ) 一 ( 登録地の編集.消ま) 一 
[ Cii ® を選ぶ^ 

12 巧庐！^ を選ぶ 


設定 》 

巧巧。。 

1出巧 

2 W ち•八 flft シーパラグ イス 
3 目 W 区な 巧 か小学校 
4 巧 さ区巧を巧 
5巧宿区巧宿 



3順序を選ぶ 


i 民定け a ぉ be をつ 


をなけ 
なみ巧 
でイコン巧 
ブルーブ掩是 


(1 録 11 1) : 

登録地の番号順に並べ替えます。 

(MM)' 

登録地に設定されている読みの順番に並べ 
替えます。 

(アイ]:/順） ： 

アイコンごとに並べ替えます。 

(グル-プ指定） ： 

グループ IJ ストか5、先頭にしたいグルー 
プを選びます。 


軌跡の登録と編集 

■ 軌跡を登録する 

前回の化発地か5現在地までの通った道を登録で 
きます。軌跡は最大日つまで登録できます。 

1 ^ スイッチを押す 

(ナビダーンヨン) イ 登録地の編集 • 消ま卜 
mi ® を選ぶ 


d 見在地までの軌跡を登録) を選ぶ 



3表示されたメッセージを確認して、 
n のを 選ぶ 


置 S を ! ►aaR を 

毋.巧化までのれなを爲贷しますか？ 

Iはし I J い11文 


現在地までの軌跡び登録されます。 
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■ 軌跡を編集ずる 

^ スイッチを押す 


〔ナビゲ-シヨン ） 一 （ 登録地 ( D 編集•消お 
CliilD を選ぶ 


編集したい登録軌跡を選ぶ 



項目を選ぶ 


設定> aah 巧 

打」 

f 货か巧ぶ 1 


ちがをま 


現をのた巧じ A 扫 


消去 


較了 



RS > い y. ドホ.け::み 1 


诚跡確新 ： 

地図を動かして、登録した軌跡の位置を確 
認します。 


08称変！') : 

登録した軌跡の名称を変更します。 


(現在の¢1跡に入曾） ： 

現在の軌跡をすでに登録してある軌跡と入 
れ替えます。 


登録している軌跡を消去します。 

脑： 

編集内容を決定し、前の画面に戻0ます。 


■ 登録した軌跡を地図上に表示ずる 

登録軌跡は日 0 km 、 現在地までの軌跡は100 km ま 
で表 TJX されます。 I 

軌跡を表示していな<てち、現在地までの軌跡は 
記憶されています。記憶されている軌跡は1 00 km 
までです。 

スイッチを押す 


(ナビゲ-シヨン） 一 （ 登録地の編集•消ま） 
niii ® を選ぶ 


地図上に表示したい登録軌跡を選ぶ 



軌跡を編集すると、自動的に UP (点 
巧）になります。地図上に軌跡を表示しな 
い場合は、再度選んで(消灯）に 
します。 

nsM (点灯）のときに項目を選んで 
ち、(消灯）になるだけで編集画 
面には切0替わ0ません。 


(1?) を選ぶ 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


登録地やルートを一括で消ま 
する 

登録した場所やルートなどを一括で消去びでさま 
す。一度消去した場所やルートなどは復帰でさ 
ません。十分に確認してか5消去して<ださい。 

1スイッチを押す 
けビダ-シヨン) を選ぶ 


2 C 登録地嘯集•撒を 選ぶ 



化擅ビューの陪定 
拖化アイコンの安を 
ルートづイドの巧を 


巧3巧が ’ V に S の投ま 
ルートなあぶなの化定 


3 f 登録の消去 J を選ぶ 



r 自宅の消お ： 

自宅の登録を消去します。 

(登録地の-括消が ： 

登録した場所をすべて消去でさます。 

(登録ル-卜の-掠齡 ： 

登録したルートをすべて消去でさます。 

り施地まで ( D 軌跡消ま) : 

現在地までの軌跡を消去でさます。 

(登識跡の-摘齡） ： 

登録した軌跡をすべて消去でさます。 

(学習ル-卜のリセット） ： 

学習ルート機能（自宅周辺学習機能）で記 
憶したルートを IJ セットします。 

(回避エリアの-擴肖ま） ： 

登録した回避エ IJ アをすべて消去でさま 
す。 

(刚地履歴の消去） ： 

(最近の行き先全件消が 、 C 最近の行き先1件消が 、 

し 前回出発地消去) から選んで消去でさます。 


表示されたメッセージを確認して、 
(1® を選ぶ 

選んだ項目び消去されます。 


4消去したい項目を選ぶ 
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地図表示を設定する 

^ スイッチを押す 


けビダ-シヨ ン馆選ぶ 


f 地図ビュ-の-設定〕 を選ぶ 



設定したい項目を選ぶ 


記疋 > 巧肉ビューめ a 定 


巧貯巧巧おを ' 

ド肪定 • "パ-ドむ - 

化四をを股を 


(地図む- 體） ： 

地図の表示を切 D 替えます。 


(制寺表示設定） ： 

ガイド画面の表示を設定します。 


(ハイウェイモ-ド設定） ： 

高速道路の表示を設定します。 


(地図表示敵 ： 

地図の表示や地図上に表示されるマークな 
どを設定します。 


r トガ仆の詳細設定をず 


^ スイッチを押す 
けビダ-シヨ ン馆選ぶ 


(ル-トカイドの設定) を選ぶ 



設定したい項目を選ぶ 




ルートガイドを声のがな投定 


到«で巧時刻のき示切谷 
そめ化の化を 


■ W" 1 Jl 

— —— 1 


ルートガイドは次の設定びできます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 






















































ナビゲーシヨンを使いこなす 


■ 音声ガイドを設定したいとき 


(ガイド 龍） 

ルートガイド中の音声ガイドの音量を調整します。 

(ガイド•メッセ-ジ音声） 

音声によるルートガイドを行 5 か設定します。 


各ルートガイドの音声ガイドを設定します。 


交差点での音声ガイドを設定します。 

f シンス情声ガイ か 

交差点での音声ガイドの種類を設定します。 

ほ差点ガイド設定） 

(ジャストガイド）： 

巧びる交差点の直前でガイドします。 

(ル-トガイ指声の詳細設定） 

f ランドマ-クガイり： 

交差点で目印となる施設を音声で案内します。 


ち左折専用レーンなどのレーン規制にま意する 
必要びある場合に音声でお知 5 せします。 

ル- ンガイ。 

(料金ガイド） 

有料道路で料金所に近づ< と案内します。 

(ガイド開始時の新ル-卜説 明） 

ガイド開始時に走行ルートの案内を行います。 


■ 画像での案内を設定したいとき 



3 D 交差点案内など立体的なガイド表示を設定します。 

(高速入閥像表お 

都市内の高速道路の入□を立体的な画像で表示 
します。 

(高 ii 分岐の画像表お 

高速道路のジャンクシヨンを立体的な画像で表 
术します。 

(:簡易も左}斤表示） 

次の交差点で進む方向を示す簡易的な矢印を表 
术します。 

(拡大図設定） 

0 J アル 3 D 交差点案内） 

主要都市の交差点に近づ< と IJ アル画面を表示 
します。表示ち法は!;^下か 5 選べます。 

( ドライバ-視点）： 

視点の角度をドライバーの視点にします。 

(だんだん高くなる）： 

視点の角度びだんだん高<な 0、 上空か 5 の視 
点にな D ます。 

(表示しない）： 

IJ アル 3 D 交差点案内を表示しません。 
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■ その他の詳細な設定をしたいとき 


(到着予11特刻の表示切替） 


到着予想時刻の表示を目的地か最寄 D の経由地に設定します。 


dSD ： 

目的地までの到着予想時刻を表示します。 


厂最害りの経由地） ： 

現在地か51番おい経由地までの到着予想時刻を表示します。 


ルートガイドに関するその他の設定を行います。 


C - 議ち願板表示） 


〔通過交差点 0) 情報表示） 


(その他の設定;） 


雜予測獅敵 


け-トリ ji — 卜 J 


一般道を走行しているとさの方面看板の表示ち 
法を選べます。 


扇示しなし 0 :表示しません。 

(ガイ种に表示ずる) :ルートガイド中のみ表示しま 
す。 


( I 時表示ず が： 常時表示します。 


通過する交差点の情報（交差点名称、レーンガ 
イド、信号機）を表示します。表示ち法は！;!下 
にな0ます。 


读示しなし 0 • 表示しません。 

(ガイ种に表示ずる) :ルートガイド中のみ表示しま 
す。 


® 時表示ず が： 常時表示します。 


道路の想定走行速度を考慮して、予想到着時刻 
を計算します。 


y - 卜 ) ■ 

bEm (点口）： 

到着予想時間を自動で計算します。 

BB (消灯）； 

1；(下の道路の想定速度を日 km / h 単位で設定でさ 
ます。 

• ring ) :速度範囲：日〜120 km/h 

• 巧"の他有妈1疲）： 速度範囲：日〜100 km/h 

• (MZlliliCliD :速度範囲：日〜 60 km/h 

• r 細街霞）： 速度範囲：日〜 30 km/h 

• :すべて初期値に戻しま 
す。 


ルートガイド中にルートを外れたときに、自動 
的にルートを再探索します。 


ON 


* ON 


ナピ 'bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


ルートの登録と編集 

■ ルー トを登録する 

登録できるルートは経由地を設定したルートで 
す。目的地のみのルートは登録でさません。ルー 
卜は日件まで登録できます。 

1 ilB > スイッチを巧す 

(ル-卜確認•登録) を選ぶ 

12 り見在のル-卜を登録 j を選ぶ 



3表示されたメッセージを確認して、 
Cpi を選ぶ 



現在のルートび登録されます。 


■ 登録したルートを編集ずる 

1 ^ スイッチを押す 

(ナビダ-シヨン1 一 （登録地の編集•消が 一 
[_ 〔登録 ル-りを 選ぶ _ 

]2編集したい登録ルートを選ぶ 



3項目を選ぶ 


言を疋 > 田 a jik — f - 


1 . 口おドが径 
I ホを臣西ホち 
巧巧*先 

■ 3 F 奋臣なブ丘 BJ 
H 巧■ち 
み 中巧巨が备 


ら廚 

名お I 巧を 
を初-忙入径 
消去 
み定 


(Mil): 

登録したルートの名称を変更できます。 

(現在ル-卜に入替） ： 

現在のルートをすでに登録されているルー 
卜と入れ替えます。 



登録しているルートを消去します。 

脑： 

編集内容をミ夫定し、前の画面に戻0ます。 
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回避エリアの登録と編集 

■ 回避エリアを登録する 

通行止めや巧滞び多いなど、走行するのを避けた 
いエ IJ アをあ5かじめ登録できます。 

回避エ U アは日件まで登録できます。 

• 回避エリアを登録する 

1 ^ スイッチを押す 

けビダ-ション） 一 （登録地の編集•消が 一 
(回避 I リア) を選ぶ 

12 ( pi ® を選ぶ 



3場所を検索する 



4 (1 でを 選ぶ 



回避ェ IJ アび登録され地図上にアイコンび 
表示されます。 


•回避エリアを編集する 

登録した回避エ IJ アは、名前やサイズを変えるな 
どの編集びできます。 

1スイッチを押す 

けビダ-シヨン） 一 （登録地の編集•消が 一 
伯避::リア 馆選ぶ 


2編集したい回避エリアを選ぶ 



3編集したい項目を選ぶ 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


( HID ： 

登録した回避ェ IJ アの名称を変更でさま 
す。 


质置对敵 ： 

回避ェ IJ アの位置を修正します。 


か J アサイ カ ： 

サイズを日段階に切 D 替え5れます。 


用料 )1 路回！） ： 

回避エ IJ ァ内を通る有料道路を使用するか 
設定します。び点灯しているとき 
は有料道路ち回避します。^‘^ 1 > 


登録した回避ェ IJ アを消去します。 


脑： 

編集内容をミ夫定し、前の画面に戻0ます。 


その他のナビ設定をする 

1 ^ スイッチを押す 

(ナビゲ-シヨン) 一 (その他の設定 巧 選ぶ 

12設定したい項目を選ぶ 



咖上トディォ表折 ： 

地図画面にオーディオの状態を表示しま 
す。 

(スク□-ル地点情報表示） ： 

カーソル（が）を合わせた地点の情報を 
表示できます。 

(周辺施設検索ジャンル敵 ： 

周辺施設検索の施設ジャンルをお好みに設 
定できます。 

り見在删証） ： 

現在地の位置を修正でさます。 


國 - 

(※り有料道路回避が設定されているときは、エリ 
ア表示や回避エ U アアイコンび緑色で表示さ 
れ、設定されていないとさは青色で表示され 
ます。 
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卜姑リ KISS 田あ 


巧を巧アウア云イン穿おが上口 
I 束化白の串あ下口 
I 巧化首のをあ上0 



巧3«逐迫度上口ちルート 
ま名み巧るな上口 


路線を選ぶ 


0 障報を見る 巧選ぶ 



。山 - L た。 



SA / PA 詳細情報画面び表示されます。 


(顧を表示） ： 

サービスェ IJ ア、パーキングェ IJ アの 位置 
を地図上に表示します。 


(情報を見を : _ 

SA / PA 詳細情報画面を表示します。 


(電話をかけの ： 

施設に電話をかけることびでさます。電話 
び接続されていないときは選べません。 


4 情報を見たいまたは 作りを 選ぶ 



SA/PA マツ プ画面び表示されます。 



A イウ王イ情報を見る 

高速道路上のに、 JCT 、 SA 、 PA の名称とその情 
報び表示されます。 

1スイッチを押す 
( A ィゥ I ィ情報) を選ぶ 

2地域を選ぶ 



、か/を/は、.ク 
、夕'、た\な/'ま. 


ナピ 'bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


セーフテイガイドを設定する 

1 ^ スイッチを押す 

けビダ-シヨン） 一 〔セ-フティカ’イドの設定) を 
選ぶ 


2設定したい項目を選ぶが 1 > 



小ザ巧が近でのをで a わ巧ィト- 
ifc 合 L •ル " Bff ■止-3蝴のなが,- 
sa ぶ田でのぶモ H 因 


角流ガイ K ) . 

高速道路で合流地点に近づいたとさに、音 
声と合流のマーク表示で案内します。 

C 踏み切りガ仆） ： 

踏み切0に近づいたとさ、音声と踏み切 D 
のマーク表71^で案内します。 

(小学校巧近での安全運転ガイド） ： 

ル学校に近づいたとさに、速度、ブレー 
キ、アクセルの状態に応じて音声と学校の 
マーク表示で案内します。 

( 出合い頭’-時停止’信号獅注意ガイド) ◎: 

交差点や信号機に近づいたとさに、音声と 
標識やマーク表汀^で案内します。 V に S 
(ビーコン）対応キット接続時のみ表示 
します。 

(高速道路での離良知 产 ： 

高速道路で逆走してしまったとさに、音声 
と警告のマーク表术で案内します。 


■ 小学校付近での安全運転ガイドを設 
定する 


1 ^ スイッチを押す 

(ナビヴ-ション い (セ-フティカ’イドの設定) を 
選ぶ 


( ル学校付近での安全運転ガイ0 を選ぶ 



KB び点灯し、小学校付近での安全運 
転ガイドび設定されます。 


小学校付近走行中に、速度、ブレーキ-アクセル 
の状態に応じて画面表示と音声でガイドします。 



國 - 

(※〇下記のよ5な条件等の場合には、画面表示、 
音声ガイドしないことや、ガイド内容び実際 
の状況と異なることがあ0ます。常に実際の 
交通状況や交通規則-標識などに従って運転 
して < ださい。 

• 自車位置が正し<表示されていないとさ 
• 表示している地図と実際に走行中の道路 
状況び異なるとさ 
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■ 高速道路での逆走報知 A 


A >主思 

• 高速道路での逆走報知機能は、状況に 
よって報知しないことや報知の内容び 
実際の状況と異なることびあります。 
実際の道路状況を確認のうえ、安全に 
走行してください。 

• 高速道路上で逆走をしてしまった場合 
は、安全を確保したうえで高速道路上 
に設置された非常電話等で指示を受け 
るようにしてください。 


1 ^ スイッチを押す 

(ナビゲ-シヨン） 一 〔セ-フティカ’イドの設定) を 
選ぶ 


2 指速 ii 路での逆走報知) を選ぶ 



lEa び点灯し、高速道路での逆走報知 
び設定されます。 


万が一、高速道路で逆走してしまったとさは画面 
表示と音声でお知5せし、運転者にま意を促しま 
す〇 ( ※り 



表示を消すには、スイッチを押します。 


國 - 

(※〇しソ下のよ5な場合には、画面表示、音声で報 

知しないことや、報知内容び実際の状況と異 

なることがあ0ます 

• 走行条件び複雑な都市高速道路のインタ 
ーチェンジ付近における逆走 

• 周囲に分岐-合流のない本線道路上の U 夕 
ーン 

• ダッシュボードの上に物を置いている、 
またはトンネル、高架橋下や高層ビル群 
地帯にいるなど、 GPS 信号が正し<受信で 
さない場合 

• 旋回、切0返し、その他の走行条件等に 
よ0、ナビび正しい道路に自車位置を表 
示でさない場合 

• 地図画面に表示されない道路や新設され 
た道路、改修などによ0形状が変わった 
道路を走行している場合 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 


■ 出合い頭-一時停止-信号機の注意 
ガイド日を設定ずる 

化合い頭-一時停止-信号機のミ主意ガイドの表示 
を設定できます。この機能は、 V に S (ビーコン） 
対応キット^の接続び必要です。道路上に DSSS 
(Driving Safety Support Systems ) 用の光ビーコン 
び設置されている場合に、化合い頭、一時停止お 
よび信号機の情報を受信すると、走行状況や交通 
環境に応じて必要性を判断し、音声と画面表示で 
ま意ガイドをします。^^ 1 ^ 


A る思 

• 注意ガイドの必要性は、ナビゲーシヨ 
ンシステムで判断しているため、必ず 
しも常にガイドするものではありませ 
ん。 


1スイッチを押す 

けビダ-シヨン） 一 化-フティカ’イドの設定) を 
選ぶ 


2 ( 出合い頭 • -時停止 • i 号11の;ま意ガイド) を選 
ぶ 



國 - 

(:※ 1) DSSS とは？ 

DSSS は Driving Safety Support Systems の略で 
す。道路とクルマが連携し（路車協調）、交 
通事故の低減を目指すシステムで、警察庁と 
その所管法人である社団法人新交通管理シス 
テム ( UTMS ) 協会び推進しているプ□ジェ 
クトです。 DSSS 用光ビーコンによるヴービ 
スは、2011年4月時点では開始してお0ませ 
ん。 DSSS 用光ビーコンの設置個所は、運用 
開始前までに警察か5公表される予定です。 

(※り）じ(下のよ5な条件等では、ガイドしないこと 
や、ガイド内容び実際の状況と異なることび 
あ0ます。 

常に実際の交通が況や交通規則-標識などに 
従って注意してください。 

• V に S (ビーコン）対応キット◎の上に物を 
置いたり、窓びミちれた0していて 、 DSSS 
用光ビーコンとの赤外線通信が遮られた 

ぞ厶 

• DSSS 用光ビーコンが木の葉や雪などの付 
着によ0遮られた場合。 

• DSSS 用光ビーコンの受光部に太陽光など 
び入射した場合。 

• DSSS 用光ビーコンの通信エリアに駐停車 
車両びある、または機器メンテナンス作 
業などによって、通信でさない場合。 

• DSSS 用光ビーコンに誤作動、異常、故障 
などがあ0、誤った情報が車両に提供さ 
れに場合 0 

• 前方のわさ道車両や信号待ち車両の存在 
を検出する路上に設置したセンサーび、 
環境条件変化等によって、検出機能び低 
下し、車両の未検出や誤検出び発生し 
た、または DSSS 用光ビーコンを通過して 
から、ガイド対象地点に進むまでに、わ 
さ道車両や信号待ち車両の状況び変化し 
7こ場合0 


■18 M が点！ n し、化合い頭-一時停止- 
信号機のま意ガイ ドび設定されます。設定 
び ON のときに V に S (ビーコン）対応キッ 
卜◎び DSSS 用光ビーコンとの通信びでき 


るよラにな0、ミち意ガイドびできる状態に 
な0ます。於3 






























ナビゲーシヨンを使いこなす 



走行中に速度、ブレーキ、アクセルの状態に応じて、 I ソ下のま意を音声と画面表示でガイドします。 


③前方信号機前方信号 
待ち車両 



の前方ゎき道車両 

優先道路を走行中に、出合い頭事故の多い見通しの悪い交差点で、見えない位置に車両びいる場 

厶 

@前方一時停止 

優先道路でない道路を走行中に、出合い頭事故の多い見通しの悪い交差点の一時停止の標識を見 
落として、そのまま走行しようとしている場合 

(3) 前方信号機/前方信号待ち車両 

信号機び見づらいなどでホ-黄信号または信号待ちをしている車両を見落として、そのまま走行 
しようとしている場合 



ナピ ' bs —シヨン 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ナビゲーシヨンを使いこなす 
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GPS 現在地情報を見る 

GPS の受信状態を確認できます。 

1 スイッチを押す 

〔その他 B 新 一 ( GPS 現在地 B 報馆 選ぶ 

GPS 現在地情報画面び表示されます。 


■ GPS 現在地情報画面 

GPS 情報の測位（受信）状態、緯度、経度、概 
算高度、衛星配置を見ることびでさます。 



感 


固 


® 測位状態 

い<つの衛星を使って緯度-経度-高度の 
計算をしているかを表示します。 

3次元測位： 4つ上の衛星から 
2次元測位： 3つ!;^上の衛星から 
測位不能： GPS 衛星を使った測位びでさな 
い 

@衛星アイコン 

GPS 衛星の信状態、配置を確認でさます。 
緑色：衛星情報を捕捉中 
灰色：衛星情報を探索中 


エコドライブ機能を設定する 

1 ^ スイッチを押す 
じ]ドライ カを 選ぶ 


けビ協-遞能) を選ぶ 



0ます。設定び ON のときは、ナビ情報を 
考慮し自動でエンジンブレーキを制御し 
て、実用燃費の向上をはか D ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ 'bs —シヨン 
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交通情報を使 5 


凍結 

通行止め-閉鎖 

速度規制 （10 〜 80 km / h 間の 10 km/h 
ごとに表示） 

車線規制 

入□制限 

徐行 

進入禁止 
片側交互通行 
対面通行 
入□閉鎖 
大型通行止め 
チェーン規制 


事故 

故障車 

障害物-路上障害 

作業 

工事 


wcs 地図情報の見かた 



のVに S 受信時刻表示 
@お痛情報表示 

巧滞状況を示す矢印び色別に表示されま 
す。矢印は、道路の混み具合によって色分 
けされ、長さで巧;'帯の範囲び分かります。 


交通状況：色 

VICS 

交通情報 

プ□ーブ 
交通情報 

ミち滞：赤 



混雑：穫 


乂麵 




順調：緑 






(3) 地図情報記号 

交通障害、速度規制、駐車場などの情報を 
記号で表示します。 


く交通障害-規制情報記号> 


く駐車場/ノ —キングエリ マ/サー ビスエリア> 


施設 

駐車場 

PA/SA 

空車 

(70%1；| 下） 

田 情） 

岡 肩） 

混雑 

(70—90%) 

P (獄 

匹] (穫） 

満車 

(90〇/〇1ん b) 

( ホ） 

匹! (ホ） 

不明 

(情報なし） 

[ J 1 m ) 

匹](胁 

閉鎖 

巧 

- 


交通情報を巧う 


夕® ® 川 因； KHR ® 図® 巧 


国■の 囲因 
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VICS FM を重情報を見る 

FM 多重放送か5受信した V に S 情報を表示しま 
す。 


I スイッチを押す 


〔 VICS 交通情報） 一 Cvicsfm 多重情報) を選ぶ 


表示させたい情報を選ぶ 



C 図あ情報つ ： 

お滞情報を簡易図形で表示します。最大已 
件まで表示できます。 


は字情報つ ： 

巧滞情報を文字で表示します。最大4件ま 
で表示できます。 


け應時酌 ： 

現在地に近い区間か5所要時間情報び表示 
されます。 


读急情まむ ： 

緊急情報を表示します。^"^’ 1 > 


觸 


(※〇緊急情報は受信すると自動的に表示されま 
す。 


VICS FM 情報画面 




® メニュー画面 

受信した FM 多重情報のメニューの一覧で 
す。タッチしてち情報画面は表示されませ 
ん。 

@ メニュー番号 

メニューに表示されている番号を選ぶと、 
情報画面び表示されます。 

@ メニュー番号送り 

選ぶと、表示しているメニュー画面の続さ 
び表示されます。 

® 情報画面 

選択したメニューの図形情報などを表示し 
ます。 

(5) ページ送り 


2ページじ(上あるとさに、 寺^を 選んで 
ページをめくることびでさます。前のペー 
ジに戻るには (7 与 T ; を選びます。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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交通情報を使 5 


wcs ビーコン情報を見る ◎ 

ビーコンか 5 V に S 情報を取得します。 
ビーコンには、高速道路に設置され、電波によ 
0、前ち 200 km 程度の高速道路の道路交通情報を 
中ィ CM こ提供する電波ビーコンと、主要な一般道路 
に設置され、光によ D 、30 km 程度先までの一般 
道の道路交通情報を中/ CM こ提供する光ビーコンび 
あ D ます。 

1 1 ス^イツチを押す 

fv に S 交通肩報:) 一 (\ I \ CS ビ-]ン情き りを 選ぶ 


2表示させたい情報を選ぶ 

選んだ情報画面び表示されます。 

図形-文字-所要時間-緊急情報を確認で 
さます。 



の、お滞- IJ ンク旅行時間-規制-駐車場情報- 
区間旅行時間などを表示します。 

WCS 情報を使いこなず 

ここでは、さまざまなシーンでの V に S 情報の活用 
ち法を紹介します。 

■ 予測交通情報を表示ずる 

指定した曰時の交通情報を表示することびでさま 
す。また、カーウイングス情報センターに接続し 
て最新の予測交通情報をダウン□ー ドすることち 
でさます。 

カーウイングス情報センターとの通信には、携帯 
電話の通信料金がかかります。 

1 iT ! 面な スイッチを巧ず 

( V に S 交通肩報) 一 Ci 滿予測表 おを 選ぶ 


2曰時を入力して 巧履) を選ぶ 


情较 W 卜細で ass (。たる) 

日が 200^/09/10 。曲 午》 12:25 

、1 , 2 ^ 3 巧正 

4 '、日’、日' - 

心了 ，' 占立 9 ' ' — 

.午前 . 0 .、午み ■ 


電波ビーコンは主に進行ち向の高速道路の情報や 
インターチェンジ付近の接続道路、平行する一般 
道路の、お滞- IJ ンク旅行時間-規制-障害情 
報- SA / PA 情報-簡易図形などを表示します。 

光ビーコン情報画面（例） 



指定した時刻が現在時刻か52時間似内の 

•■•日么- 

场□- 

カーウイングスセンターか5最新のお滞情 
報をダウン□ードするかの確認メッセージ 
び表示されます。を選ぶとカーウイ 
ングス情報センターに接続して、予測交通 
情報をダウン□ー ドして表示されます。 

C いいえ；) を選ぶとカーウイングス情報センタ 
一には接続せず、統計交通情報び表示され 
ます。 


光ビーコンは主に進行ち向の一般道路と高速道路 
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指定した時刻が、現在時刻より2時間似上 
1年似内の場合： 

統計交通情報び表示されます。 


• カーウイングス情報センターのお浦予測 
表示 

mm-M 


誦 



(lilD を選ぶと、設定時刻を変更することびで 
さます。設定時刻変更中に地図操作はでさませ 
ん。 

■ 駐車場の空き情報を見る 

周辺の駐車場の空さ情報を確認します。 

また、駐車場ち目的地に設定することちできま 
す。 

スイッチを押す 


rvics 交通情 まりを 選ぶ 


f 駐車場をき情報；) を選ぶ 


情報 ‘ ル ， ► vtcsfiants 

V に S FM ぞ巧巧巧 
W 巧巧巧ブウンロード 
W 巧が子な表を 


SAPAK 巧!* 空 ftt 巧 
巧巧阳•否•規科巧巧 


駐車場を選ぶ 



駐車場の空さ情報び表示されます。 


■ SA / PA 駐車場の空さ情報を見る 

高速道路のサービスエ IJ アに A) /パーキングエ 
IJ ア （PA) の駐車場の空き情報び表示されま 
す。 

スイッチを押す 


fv に S 交通 II 斬を 選ぶ 


( SA/PA 駐車場をき情き0 を選ぶ 


情招. W 卜 V に 

ら R を） 



WC 己 FW を巧相巧 

;，片 

1、，おお n 巧ダウンロード 

み 

れ •巧巧すな東を 1 

K 申#空巧 B が _ 

--卜 r ， 


B 巧お BTIWR - 


な迪巧去•班お ft 巧 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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交通情報を使 5 


情转‘\マ パみ iPA な巧！ •空 州 W 
苗化 P A 


S 别 


3 駐車場を選ぶ 



SA / PA 駐車場の空さ情報び表示されます。 


■ 交通障害-規制情報を見る 

事故、故障車、路上障害物、工事、作業などの 
V に S マークを表示します。 

画面上の VICS マークを選ぶと、交通障害-規制情 
報の詳しい内容びわか0ます。 

1 スイッチを押す 
(vies 效 1 情報 巧 選ぶ 

12 ほ通障害 • 規制情報) を選ぶ 


3 情報を選ぶ 



規制などの詳しい情報び表示されます。 


■ 付近のお滿を見る 
1 スイッチを押す 
rvi な易 nil を選ぶ 


2 (付近のお滿表示 馆選ぶ 



巧滞確認画面び表示されます。^"" 1 ^ 


國 - 

(※〇お滞はそれぞれ赤色、混雑は穫色、順調は緑 
色の矢印で表示され、矢印の長さで混み具合 
がわか0ます。 


vies 巧/!を巧巧巧 
巧巧 H 巧ダウンロード 


店巧#をを记强 
SAIPAK 巧巧巧を Of 巧 



情お- 


情转 ’w 卜公 aas . 腕0巧 
巧子天巧下 


巧曲み制 
巧巧目9:00 - 
2月2犯巧の 


1離列 
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wcs の設定をする 

V に S の各種機能を設定します。 

1 スイッチを押す 

〔ナビゲ - シヨン ) 一 ほ通睛報 ’V に S の設定) を 
選ぶ 


2設定する項目を選ぶ 



该 iH 調のダウントド設定つ ： 

カーウイングス情報センターか5の交通情 
報ダウン□ー ドの設定をします。 

(VICS 表示の巧象道路） ： 

VICS 情報を表示させる道路を設定しま 
す。 

(地図上の VIC 猜示設定） ： 

V に S アイコンやお滞情報び地図上に表示 
されます。 

(図あ情報の割込み） ： 

V に S (ビーコン）対応キット◎接続時のみ 
表示されます。ビーコンか5の図形情報を 
割0込み表示します。 

(図あ情報の割込别躺） ： 

VICS (ビーコン）対応キット◎接続時のみ 
表示されます。図形情報の割 D 込み時間を 
設定します。 

Cfm 麵青報の受信地域選択） ： 

FM 多重情報を受信する地域を設定しま 
す。 

0 肩報の保を敵 ： 

V に S 情報を保存する時間を設定します。 

け トブ辭良敵 ： 

プ□ーブ情報の送信設定と消去をします。 


■ wcs 表示の対象道路を設定ずる 
1 ^ スイッチを押す 

(ナビゲーシヨン1 一 ほ通情報 .vies の設定） 一 
fv に S 表示の巧象道路) を選ぶ 


wes 情報を表示したい道路を選ぶ 



r 全ての道路') : 

すべての道路の V に S 情報を表示します。 

(HD： 

有料道路上の交通情報や SA/PA などの 
V に到青報を表示します。 

C - lSiij : 

一般道路上の交通情報や駐車場などを表示 
します。 

(表示しない） ： 

vies 情報を表示しません。 


■ 地図上の V に S 表示を設定ずる 
1 ^ スイッチを押す 

( ナビダーシヨン） 一 ほ ii 情報 .vies の - 設定） 一 
进図上の vies 表示設 おを 選ぶ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ナピ ' bs —シヨン 
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交通情報を使 5 


2設定する項目を選ぶ 



.巧巧 

r '， ； 

1 ■巧巧*が-ま!が 

* ON 

P な巧巧化が 

• ON j 1 

な SWPA 情報 

•加 J , こ、 

にな巧ホを ■ 


nP び点灯し、地図上に表示されるよ 
5に設定されます。 


■ プ□ーブ情報を設定する 

1 ^ スイッチを押す 

(ナビゲーシヨン1 一 ほ通情報 . vies の-設定） 一 
[ け□—ブ睛報設 ©を 選ぶ 

12設定する項巨を選ぶ 



所づ情報の送信） ： 

プ□-ブ情報の送信の ON/OFF を設定しま 
す。 

け□づ情報を消ま） ： 

プ□ーブ情報を消去します。 


國 - 

(※〇 • 地図情報提供の対象外になっている道路 
や、情報提供の対象であってち情報び提 
供されていないか、不明と送信されてい 
る道路の情報は表示されません。 

• 地図縮尺が lOkmi^ ソ上のときは、ミま滞情報 
や Vies 情報は地図表示されません。 


國 - 

(※リプ□-ブ情報とは 

位置、走行距離および燃費などの走行情報の 
ことです。これ5の情報は、カーウイングス 
情報センターに送られ、お滞情報などに利用 
されます。プ□ーブ情報の送信を ON に設定す 
ると、カーウイングス情報センターから交通 
情報をダウン□ードするとさや、最速ルート 
探索時にプ□ーブ交通情報をダウン□ー ドで 
さます。 
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■ 図お情報の割り込み表示^を設定する 

V に S (ビーコン）対応キット◎び接続されている 
とさのみの機能です。 

^ スイッチを押す 


(ナビゲーンヨン） 一 ほ通情報 . vies の設定） 



naw が点なし、図形情報の割 D 込み表 
示び設定されます。走行中にビーコン情報 
を受信すると自動で図形情報を表示しま 
す。 


■ 図お情報の割り込み時間^を設定する 

V に S (ビーコン）対応キット◎び接続されている 
とさのみの機能です。 

^ スイッチを押す 


〔ナビダ-シヨン ） 一 （交通情報 .vies の設定） 一 
f 図お情報の! IJ 込み時間) を選ぶ 


設定時間を選ぶ 




WiM が点！ n し、図形情報の割 D 込み時 
間び設定されます。図形情報の割 D 込み表 
示時に、設定時間を過ぎると元の画面に戻 
0ます。 


FM 多重情報の受信地域を選択ずる 
I ^ スイッチを押す 


け ビダーシヨン^ 一 ほ通廈報 .VI なの設を 一 
( FM 多重 II 報の受信地域》の を選ぶ 


項目を選ぶ 



(トト選局） ： 

自動的に選局します。 

過去使用地域履歴1〜3 : 

過去に使用した地域に設定します。 


(mills): 

都道府県 IJ ストか5選択します。 


■ 情報を保存する/消去する 

受信した vise 情報は設定された時間内で保をされ 
ます。保存した情報を消去することちできます。 

^ スイッチを押す 


けビダーシヨン） 一 （交通肩報 .vies の設定） 
(情報の保欄® を選ぶ 


項目を選ぶ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


ON 


巧通巧巧を消去 




言を疋 ► 孩をの«の R 込み時な 


ON 


固お巧巧の斯这み時巧 
FM 多をホ報の受お地域巧あ 



才ートさ^ 


巧定> 


户式. r - - 


ナピ ' bs —シヨン 
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C 1 報の保河寺間） ： 

1已分、30分、1時間、2時間か5選びま 
す。設定時間を過ぎると情報び消去されま 
す〇 ( ※り 

ほ歷肩報を消ま） ： 

保存してある IJ アルタイム交通情報を一括 
消去します。 


觸 - 

(※り保を時間内に新しい情報を受信した場合は保 
存している情報に上書きされます。 













オーデ イオ • テレビ 



オーディオ-テレビの基本操作 


オーデイオ • テレビの基本操作 


オーディオを ON / OFF する 

1 ■リロ; ■• UBWa ■ スイ ツチを巧す 



スイッチを巧すごとに ON 、 OFF び切 D 替 
わ0ます。オーディオを ON にすると画面 
にオーディオ情報び表示されます。 

音量を調節する 

1 W *】 ■スイ ツチを回ず 



画面上に音量調整用バーグラフび表示され 
ます。 


曲送り/曲戻しをずる 

li icB / ca スイッチを押す(※リ 



剛 - 

(※リ ■ここ画/■つ]■スイ ツチを長押しすると、 
再生中の曲の早戻し、早送0をします。 





















オーディオ-テレビの基本操作 



オーディオの設定をする 

1 ^ スイッチを押す 
巧 を選ぶ 


2項目を選んで設定する 



Cbass ) .. 

©または© を選んで低音を調整します。 

Ctreble) : 

©または© を選んで高音を調整します。 

Cbalance) : 

① または® を選んで左ちの音量バランス 
を調整します。 

Cfader) 

® または© を選んで前後の音量バランス 
を調整します。 

(SRSCSAuto) (※り: 

巧で、灿マ)、(:ミュージック のモードび選 
択できます。 

(車速連動ボリ： L - ム) ( ※巧 

車速に連動して音量を自動調整する感度を 
設定します。 A または (£) を選んで効果 
幅をオフ （0) 〜日（効果大）の範囲で設 
定できます。 

(DivX 機體録認証番号） ： 

DivX の有料ファイルなどのダウン□ー ドサ 
ービスを利用する際に必要な機器の登録コ 
ードを確認します。 USB メモ IJ やディスク 
び接続されているときは表示されません。 


巧ャケット写真表示') : 

ジヤケット写真の画像ファイルびあるメ 


ディアを再生しているときの、イメージ 
ファイル表示の ON / OFF を設定します。 

(点巧）： ON にします。 

(消巧）： OFF にします。 



觸 - 

(※り SRS CS Au わ™ミ^^)は 、 SRS Labs . Inc . の 
商標です。 

CS Au わ技術は 、 SRS Labs . Inc . からのライセン 
スに基づさ製品化されています。 

Circle Surround デコーダによる車載用に特化し 
たサラウンドシステムです。センタースピー 
カーやサブウーファーを使用せずに、4スピ 
一力一のままでち 5.1 ch サラウンドに相当する 
音場を再現でさます。ただし、 U ヤスピーカ 
一を接続している場合（4か、 4.1 か）のみ有 
効です。 

(※: 2) 車速連動ボリュームとは車の速度ととちに大 
さ<なる騒音で音楽がかさ消されないよ5に 
音量を自動調整する機能です。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 






































フソオをさ < 


ラジオをを< 


ラジオをさぐには 

巧 HE ! スイッチを巧して、ラジオ操作画面を表示させます。スイッチを押すごとにモード•ソースび 
切り替わります。 


■ ラジオ操作画面の見かた 



® 現在のオーディオモード 

FM 1、 FM 2、 AM、FM AUTO . P、AM AUTO . 
P 、 のいずれかび表示されます。 

@ (トトプリセット) 

プ IJ セット IJ ストを更新します。プ IJ セッ 
卜 IJ ストを更新するとさは、現在地付近で 
電波の強い放送局を6局まで自動登録しま 
す。オーディオモードび FM AUTO . P または 
AM AUTO . P のとさのみ表示されます。 

@ (メニュ -) 

設定画面び表示されます。 

® プリセットリスト 

放送局名または周波数び表示されます。 

© 重複表示 

同じ地域に同一周波数の放送局び複数ある 
とさに表示されます。選ぶごとに、放送局 
を切り替えることびでさます。 













フソオをさ < 


放送局を選ぶ-登録する 

■ 放送局を選ぶ 
• 自動で選局をする 

ll スイッチを巧し続ける 


自動的に感度の良いチヤンネルを受信して 
表术します。 

• 手動で選局をする^^ 1 > 
ll cCl/i23 賺 スイッチを押す 


巧すごとに周波数び変わ0ますので、間 
さたい放送局を選んで<ださい。 


• 登録済みの放送局か5選ぶ（プリセット 
選局） 

ll プリセットリスト切替) を選ぶ 


2 プリセットリストを選ぶ 



3 プリセットリストから放送局を選ぶ 


FM AUTO.P 



NHK.FM 




\ mi NHK.FM の ‘ 

1 

PrtWl STEREO 

j CH2 NHK.FM 巧お 

A 

84.7 mhz 

扣3あ送太早 

j 


1 OiJ NHK.FM 巧を 

1 


CH5 78.9 MHz 


トパりむ卜 

CH6 MACK 5 


だユー 

T •一 


選択した放送局に設定されます。 






國 - 

(※■〇セレナは 111 川のかル】た > スイツチを间しても、 
手動でラジオの周波数を変更することがでさ 
ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 








































フソオをさ < 


■ 放送局を登録する 

• 手動で登録する（マニュアルプリセット） 

1スイッチを押し、登録したい 
放送局を選局する 

FM を登録する場合は、 CJHEI スイッチ 
を巧して登録したいプ IJ セット IJ スト 
(FM1 または FM2) を選んでか 5 登録しま 
す。 


2放送局を登録したい番号のリストを 
「ピッ」と音がするまでタッチする 


•自動で登録する（オートプリセット） 
ll ロリセットリスト切替) を選ぶ 


2登録したいプリセットリスト 
( AUTO . P モード）を選ぶ 



3 な-トプリセット) を選ぶ 


FM AUTO.P 


ス ,1 


CH 1 76.0 MHz 



"り 6.0 MHz 

*、' 

76.0 mhz 

76.0 MHz 

ciw 76.0 MHz 

1 


CHS 76.0 MHz 


里 aw 成 w 

CH6 76. D MHz 


だ 3 — 

U 

A 


自動選局を開始します。 （ 「ピッ」といラ 
音びしてメッセージび表示されます。）登 
録び終了するとオートプ U セットモード 
(ソース）画面に切 D 替わ D ます。 

• 受信状態び悪<プ11セット U ストのす 
ベてに登録でさない場合は、空いたプ 
IJ セット IJ ストにオートプ U セットす 
る前の放送局び残0ます。 

交通情報をきく 

ll — スイッチを押す 



交通情報を受信します。 
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ラジオメニューを使う 

ラジオ操作画面を表示中に、いろいろな設定をし 
たひ肩報を表示した D でさます。 


〔にュ -) を 選ぶ 

FM 1 

ス || 


CHI 76.0 MHz 


CH2 76.0 MHz A' 

76.0 MHz 

加 FM-FUJi 


ciM 泌'日 MHz 


CHS 90. 日 MHz 、^, 


CH6 90.0 MHz 


-己‘ 



2操作したい項目を選ぶ 



けリセットリスト切替つ ： 

プ IJ セツト IJ ストを切0替えます。 

dSD: 

選んだ地域の放送局名を表示します。 

(現在の雕数を交麵漸〔設定） ： 

今間いている周波数を交通情報に登録しま 
す。 

(FM を重放送） ： 

FM 放送局の文字情報を表示します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 



























CD をきく 


CD をを< 


3 ディスクを取り出す 


CD を再生するには 

ディスクを入れるとさは、すでに別のディスクび 
入つていないことを確認して<ださい。 

車種によ0、コント□ールパネルの形状は異な0 
ます。 

0 各部の名称と機能… P .14 
1 ■叫が ■ スイ ツチを巧す 



コント□ールパネルび開さます。 



挿入□の横に ある^^ スイッチを押す 
と、ディスクび排化されます。 

排化されたディスクをそのままにしてお< 
と、オート IJ □ー ド機能によ0、ディスク 
び再び引き込まれます。 


4 ■仙が ■ スイ ッチを巧ず 

コント□ールパネルび閉じます。 


國 - 

(※り • マルチセッションで書き込んだ CD や MP3/ 
WMA/AAC ディスクは再生開始までに時間 
びかかる場合があ0ます。（セカンド 
セッションの音楽ファイルは再生できま 
せん。） 

• すでにディスクび入っている場合は CD の 
曲情報両面が表示され るまでの巧! スイッ 
チを巧して < ださい。 

















CD をきく 


CD 操作画面の見かた 

曲情報画面 


① ⑥③ 



の曲!'青報 

a 情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/トラック名を表示し 
ます。 

@録音曲数 

CD の録音中に表术します。 

® Clii §)/ Ci §9±) 

CD の全巧録音の開始、または録音中に録音 
停止をします。 

® (メニュ -) 

プレイモードの選択や CD 録音の設定などを 
します。 

© (リスト表示) 

トラック選択画面を表示します。 

(6) プレイモード 

プレイモードを表示します。（全 IJ ピート 
のとさは表示しません。） 

め 再生時間 

曲び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 

(8) トラックリスト 

トラック IJ ストを表示します。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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CD をきく 


MP 3/ WMA / AAC 操作画面の見かた 



ファイル選択画面 



の曲!'青報 

a 情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/トラック名を表示し 
ます。 

@ (メニュ -) 

プレイモードの選択をします。 

@ (リスト表示) 

フォルダ選択画面またはファイル選択画面 
を表术します。 

® 再生時間 

曲び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 


感 イメージファイル 

画像ファイルびあるとさに表示します。 

® フオルダリスト（フオルダ選択画面） 

フオルダの IJ ストを表示します。 

(リスト表示) を選択して表示します。 

の ファイルリスト（ファイル選択画面） 
ファイルの IJ ストを表示します。 

フオルダ IJ ストを選択して表示します。ま 
たはフオルダび1つの場合、 0 J スト表示) を選 
択して表示します。 

® ファイル フオー マット 

再生中のファイルフオーマットを表示しま 
す。 






















































CD をきく 


感 プレイモード 

プレイモードを表示します。（全 IJ ピート 
のとさは表示しません。） 

選曲ずる 

再生中に聞さたい巧を画面か5選択します。 

■ CD 操作画面のリストか 5 選曲ずる 

1曲情報画面を表示する 
川スト表贵を 選ぶ 


2聞きたい曲を選ぶ 


CD 



職 

; MUSIC 01 

''' 公 ; 

AI&VT1 

xxxxm>: 

1 2 MUSIC 02 

-A 


1 — 卜ぉ 化が化 

0:00 ^ MUSIC 04 

：^. 1 


s MUSIC 05 



6 MUSIC 06 

ぶ 

i\t 


選んだ巧び再生されます。 


■ MP 3/ WMA / AAC 操作画面のフオル 
ダか 5 選曲する 

1曲情報画面を表示する 

( MEM ) を選ぶ 

フォルダ選択画面び表示されます。 


3聞さたい曲をタッチする 

選んだ巧び再生されます。 


プレイモードを切り替える 

再生モードを切 D 替えます。 

ll 巧情報画面を表示する 
け 吉^ を 選ぶ 

2 けレイモ-ド切替) を選ぶ 

プレイモード切替画面び表示されます。 


3設定したいプレイモードを選ぶ 




I び点灯し、プレイモードび設定さ 


れます。 


2聞きたい曲の入っているフオルダを 
選ぶ 


CD 



かい； 

xxxxxxxx 

,r^、S み…な liW- - 

— -1 

xxxxxxxx 

* FOLDER 02 


レ iW •卜 

0:41 

• FOLDER 03 

y 、 


I ファイル選択画面び表示されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ミュージックボックスを使う 



—ジックボックスを使う 


CD の録音をする 

■ J \- ドディスクの容量について 

収録巧能巧数は、1巧4分、収録巧能アルバム数 
は1枚10巧で換算した場合の数値です。 


全耳立口が 

威日ロロ良 

1 32 kbps 時 

10己 kbps 時 

録音可能巧数 

約21400巧 

約る000巧 

録音可能 
アルバム数 

約240枚 

約300枚 


■ 自動で録音する 

1 CD を挿入する 


CD 



xxKmxx 

か rvn 

なな 

■rxk 

扉""： 5( 



が 

1 

iw け 

0:03 


1 巧さ按止1 

_リスト 巧を 


自動的に CD 画面に切0替わ D 、 録音を開 
始します。（オーディオモード時） 

録音び完了すると録音終了のメッセージび 
表示され、自動的に録音を停止します。 


■ 巧を選択して録音する 

1 CD を挿入する 

(曲を選択して録音する) を選ぶ 



2曲を選んで ( pi ® を選ぶ 


(10>巧ち3巧して»8する 

た >91 を) 



ずべて逆巧/巧尚：1 : S ’ 

MUSIC 01 .公 

MUSIC 02 

1 

MUSEC 03 

•巧ぉ1 

MUSIC 04 

；s 

MUSIC 05 

、 を 

_ - __ U 


國 - 

(※り自動で録音するには、 (を曲自動録言する) の設定び 
ON になっている必要があ0ます。初期設定 
は 、 Ci 曲自動録音する) の設定が ON になっていま 
す。 

0 CD 録音の設定をする.. . P .1 23 


剛 - 

(※リ手動で録音するには、 (を曲自動録音ずる) の設定び 
OFF になっている必要びあ0ます。 ON の場合 
でち、一度録音を停止すれば手動録音が可能 
です。 
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■ 録音を停止ずる 

録音を途中で停止することびでさます。 


1 riifE を選ぶ 


CD 



xxKmxx 

か tvn 

■: r 抽 



Tim 

が 

1 

1 がけ 

1:28 



リスト巧を 


録音終了のメッセージび表示され、録音び 
停止します。 


CD 録音の設定をする 


CD 再生時 、 Music Box に再生したデータび収録さ 
れていない場合、自動録音の設定びでさます。 


1巧情報画面を表示する 


G メニュ- つを選ぶ 


2 (Music So 徽定 J 一 这曲自動録音する J を選ぶ 


Music Box► muucboxR 去 を r る） 

八ードディスクのをき容■をお巧する 
フィーリングモードの情巧を表示ずる 

巧;;;ミ! がな が --- I 

巧まを消去する 
沒巧品 M を投定する じ？い" I ’ 三、 

巧ち時の CDDB 白のオンライン K ま 。か ^ , み 




選ぶごとに全曲自動録音の ON / OFF び切 D 
替わ0ます。 



(点灯) 


CD を自動録音にしま 
す。 


(消な）： CD を手動録音にしま 
す。 


國 - 

(※〇録音を停止すると、録音中の巧は保存されま 
せん。再度録音を開始すると、現在再生中の 
曲から開始します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ミュージックボックスを使う 


タイトル取得の優先設定をす 
る 

CD 再生時または録音時にどのタイトル情報を使 
用するか設定します。 

1曲情報画面を表示する 

一 (夕仆ル胁胃の-離を すが を 選 
ぶ 


2タイトル情報の取得先を選ぶ ( ※リ 



fCDDB ) .. 

Gracenote データベースで検索されたタイ 
トル情報を使用します。 

CCD-TEXTJ : 

CD に記録されているタイトル情報を使用 
します。 


國 - 

(※りタイトル情報がどちらか一方しかない場合、 
設定にかかわらず存在するタイトル情報を使 
用します。 
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ミュージックボックスを再生する 

巧® スイッチを巧すと Music Box 操作画面び表示されます。巧すごとに、オーディオモード（ソース) 
び切 D 替わ D ます。 

■ ミュージックボックス操作画面の見かた 



® 再生方法 

再生方法を表示します。 

@曲情報 

巧情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/トラック名を表示し 
ます。 

@ (Playlis 惟加) 

再生中の音楽ファイルをプレイ IJ ストに追 
加します。 

® C メニュ -) 

プレイモードの選択をします。 

© (リスト表示) 

アルバム選択画面またはトラック選択画面 
をお术します。 

® 再生時間 

a び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 

@リスト 

アルバム IJ ストまたはトラック IJ ストを表 
示します。アルバム名、 ffl 名を選んで再生 
する曲を選ぶことびでさます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ミュージックボックスを使う 


■ ミュージックボックスの再生を設定ずる 


• 全曲再生で再生順を変える 
1 Music Box 曲情報画面を表示する 
を選ぶ 

12 を選ぶ 


3 再生順を選ぶ 



厂録卽順で再生） ： 

録音曰時順に全曲を再生します。 

C アルバム li で再生） ： 

アルバム順に全曲を再生します。 

(ア-ティスト順で再生） ： 

アーティスト順に全曲を再生します。 

(曲名順で再生） ： 

曲名順に全曲を再生します。 

透覇懸藍)： (※り 

発売年の新しい順に全曲を再生します。 

〔 Music Navigator ) : 巧 

走行シーンにマッチした巧を再生します。 
Navigato 请場頻度び ON の場合は、ランダ 
ムにシチュエーションにマッチした DJ の 
セ IJ フび、巧と巧の間に入0ます。 


國 - 

(※リ同じ年に発売された楽曲は 、 Music Box に録音 
した曰が新しい順に再生します。 

(※資）自動再生中でち走行時の状況にあった曲び再 
生されない場合びあ0ます。 


• 再生方法を選ぶ 
1 Music Box 曲情報画面を表示する 
を選ぶ 

12 (曲をさがが を選ぶ 


3 選曲方法を選ぶ 



な-ティス。 ： 

アーティストを選んで再生します。 

(zM® • 

アルバムを選んで再生します。 

(全曲リスト） ： 

録音されているすべての巧か5選曲でさま 
す。 

ジャンルを指定して選曲できます。 

(フィ-リング) : 

明るい巧、いやされる巧、せつない巧、ノ 
IJ ノ IJ な巧の一覧か5選曲できます。 

(ヒットソング） ： 

過去にヒットした巧や今ヒットしている巧 
を選曲できます。 

(子供向けの曲） ： 

童謡や子守歌、子供の歌番組で紹介された 
巧などを選曲できます。 

(よく聴く曲） ： 

よ<聴<巧か5順番に再生します。 

(再生び少ない曲） ： 

再生回数の少ない巧を順番に再生します。 
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■ プレイモードを切り替える 

1 Music Box 曲情報画面を表示する 
な 呈^を 選ぶ 

12 けレイトド切替 巧選ぶ 



3 お好みのプレイモードを選ぶ 

選曲ち法によ D 選べるプレイモードび異な 
D ます。 

〔全リピ-卜） ： 

全曲を繰0返し再生します。 

(1 アルパムリピート) : 

1アルバムを繰0返し再生します。 

(1 トラックリピ-卜） ： 

同じ巧を繰0返し再生します。 

(1 アルバムランダム) / ( I ア-ティストランダム） ： 

1アルバムまたは1アーティスト全曲を自 
動的に順番を変えて再生します。 

(全トラックランダム） ： 

全曲を自動的に順番を変えて再生します。 
(1 グル-プランダム) / ( 1ジャンルランダム) / 

0プレィリストランダム） ： 

1グループまたは1ジャンルまたは1プレイ 
IJ スト全曲を自動的に順番を変えて再生し 
ます。 


曲タイトル情報を取得する 

市販の音楽 CD を挿入すると、 HDD 内のタイトル 
情報データベースを元にタイトル情報を取得しま 
す。また、 HDD 内のデータベースに情報びない場 
合は、手動で取得することびできます。 


まれに、実際のタイトルと異なる場合びあ0ま 
す。また、新作 CD などの場合、タイトル情報び 
取得でさない場合びあ D ます。 

■ 取得できるタイトル情報 



• アルバムタイトル及び読み 
• トラックタイトル及び読み 

• アルバムのアーティスト及び読み 

• トラックのアーティスト及び読み 

♦ アルバムのジャンル 

♦ トラックのジャンル 
• アルバムの発売年 


■タイトル情報を取得するには 

HDD 内にタイトル情報データびある場合 

市販の音楽 CD を挿入すると、タイトル情報び表 
示されます。 


HDD 内にタイトル情報データびなかった場合 

タイトル情報び表示されない場合は、1；(下の3つ 
のち法でタイトル情報を取得できます。 

• 携帯電話を使用して取得する： 

一番かんたんにタイトル情報を取得でさま 
す。（別途料金びかか0ます） 

• USB メモリを使用して取得する： 

パソコンの使いかたに詳しいちにお勧めで 
す。 

• 手動で八ードディスクか5更新する： 

全国地図更新を行った後に、ご使用していた 
だ < と便利です。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ミュージックボックスを使う 


■ 携帯電話を使用してタイトル情報を 
取得する 

携帯電話を使用して、インターネットに接続し、 
タイトル情報を取得します。 

防ァド バィス 

• 携帯電話の通信料金びかか0ます。また、お 
使いのプ□バイダ利用料金び請求される場合 
びあ0ます。詳し<は、各通信事業者へご確 
認< ださい。 

♦ データ通信中は、本機と携帯電話の接続を解 
除しないで < ださい。 

データを取得するには、はじめに本機と携帯電話 
を接続する必要びあ0ます。 

P 携帯電話を接続する... P.37 
1 Music Box 曲情報画面を表示する 


3 (タイトル取得開始) を選ぶ 



画面に「設定しました」のメッセージび表 
示された5完了です。 


■ USB メモリを使用してタイトル情報 
を取得ずる 

お持ちのパソコンを使用して、タイトル情報を取 
得します。 

まずは USB メモ IJ とパソコンを使用してタイトル 
情報を取得する前に1；(下の準備をします。 


りニュ-つ 一 巧情報の編集) 一 

〔センタ-に接続して未取得タイトルを取 新 を 選 

ぶ 


2タイトル未取得のアルバムまたは録 
音曰を選ぶ 



•準備するらの 


の USB メモリ 

本機には USB メモ IJ び装備に含まれており 
ませんので、お客さまご自身でご用意<だ 
さい。 

ご使用できる USB メモ IJ の条件は！;にな 
ります。 

• High Speed 対応メモ IJ 

• ファイルシステム： FAT 16、 FAT 32 

• 最大メモ IJ サイズ： 64 G 巨 

• セクタサイズ：日12巨 

• クラスタサイズ： Ik 巨〜 32 k 巨 

• 最低空き容量： 10 MB 1； (上 

• ノくーテーシヨン：単ーノ（ーテーシヨン 

この条件に当てはまらない USB メモ IJ をご 
使用した場合、正しく動作しないことびあ 
ります。 

@専用ソフト r タイトル情報サーチ」 

お持ちのパソコンを使用して、専用サイト 
にアクセスし、マニュアルとソフトウェア 
をダウン□—ドします。 ( http://d rive . 
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mssan - carwings . com/TITLE SEARCH / mdex - 
htm ) 

《 Web サイトのアドレスは都合により、変更 
させていただく場合びあります。 

タイ HI / 情報ヴーチマニュアル 

み 



タイト j レ情 S ヴーチアプリケーション画面 



•手順 1 :本機か 5 未取得データを転送する 

I I 車に USB メモリを接続する 

USB メモリの接続位置.. . P .1 37 

2 Music Box 曲情報画面を表示する 

け 一 （曲情報の禱） 一 
r USB メモリに未取得デ-夕を転送 馆選ぶ 


3 タイトル未取得のアルバムを選び 



データび転送されます。「保存しました」 
とメッセージび表示された5 、 USB メモ IJ 
への転送は完了です。 USB メモ U 内 
に " exportdat " というファイルびできま 
す。 


手順 2 :パソコンでタイトル情報を取得 
する 

1 USB メモリをパソコンに接続する 



未取得データ （ expo け. dat ) を取り込んだ 
USB メモ IJ をお持ちのパソコンに接続しま 
す。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ミュージックボックスを使う 


2 「タイトル情報サーチ」を使用して 
データを取得する 

詳しい操作ち法につい口ま、専用サイトの 
マニュアルをご覧<ださい。 

• 手順3 :本機の八ードディスク内の曲情 
報を更新する 

1 車に USB メモリを接続する 

み USB メモリの接続位置... P. 1 巧 

2 Music Box 巧情報画面を表示する 
(2^ - C 曲情報の編集) を選ぶ 

3 fUSB か! 5CDDB を更新) を選ぶ 




Music Box> 曲 inii の画》 


U 沈か5巧み化しています 
しばらくお待ちくだない 

分 •UMb 


■ 手動で八ードディスクか5タイトル 
情報を取得する 

全地図更新を行5と、 HDD 内のタイトル情報デー 
タベースち新し<更新されます。全地図更新を 
行った後に、この機能をご使用いただ<と便利で 
す。 

1 Music Box 巧情報画面を表示する 

〔メニュ -) 一 ( 巧情報の11集) 一 

( A - ドディスクか5未賴タイト MI ) を選 

ぶ 


2タイトル未取得のアルバムまたは録 
音曰を選ぶ 



3 (タイトル取得開始 J を選ぶ 



データび転送されます。データの転送び完 
全に終了するまで、 USB メモ IJ をコネクタ 
か5抜かないで<ださい。 

「 US 巨か5読み化しび完了しました」と 
メッセージび表示された5、タイトル情報 
の取得は完了です。 


HDD のデータベースか5タイトル情報の 
取得を開始します。 










































s ユージックボックスを使いこなす 


ミュージックボックスを使いこなす , 


曲情報を編集する 

■ 演奏中の巧情報を編集する 

1 Music Box 巧情報画面を表示する 

け^ 一 〔曲情報の if 集） 一 
り見在演奏中の刚青報を11集 巧選ぶ 



2編集したい項目を選ぶ 



が 文字/数字の入力のしかた… P .21 


■ アルバム情報を編集する 

1 Music Box 曲情報画面を表示する 

け 一 （曲情報の if 集） 一 
(アルバム情報の禱巧 選ぶ 



2編集したいアルバムを選ぶ 



3 編集したい項目を選ぶ 



0 文字/数字の入力のしかた… P .21 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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s ユージックボックスを使いこなす 


i 接ジックボックスの設定 


1 Music Box 曲情報画面を表示する 


(メニ ユ-巧 選ぶ 

Music Box 

0甘已《で巧ち 




XXXKXXXJI ： 

- 



7\ m 1 

1。い 1… 

0:39 

.川件 s •ぶの’ 棚^ 

リスト巧を 


2 f Music Box 設を) を選ぶ 



3 設定したい項目を選ぶ 


下の設定をすることびできます。 

(ハ-ドディスクの空き醒を表示ずる） ： 

ミュージックボックス容量情報び表示されます。 
(フイ-リングモ-ドの情報を表示ず る） ： 

登録されているフイ ー IJ ングモードの情報を表示 
します。 

(鈍自 ii 旨ずる） ： 

CD を入れたときに、自動で録音するよ5に設定 
でさます。 

(音楽を消まずる） ： 

録音した音楽ファイルを消去します。アルバムま 
たは1巧を選んで消去します。すべての巧を一括 
で消去することちでさます。 


なま音品質を-誠ずが ： 

録音品質を設定します。 

(録音時の CDDB 自動オンライン設定） ： 

HDD に収録されているデータベースに情報びない 
CD を録音する場合、自動的にインターネットの 
Gracenote データベースに接続し、タイトルの取 
得をします。 

( Naviga れ谊場頻度) : 

数巧に1回、ランダムにシチュエーションに応じ 
た DJ のセ IJ フび入 D ます。 

( CDDB のバージョンを表示ずる) : 

Gracenote データベースのバージョンを表示しま 
す。 

BeatJam を使う 

同捆のアプ IJ ケーションソフト 「 BeatJam 」 を 
使って、パソコンか5本機に音楽ファイルを転送 
した0、本機か5パソコンに録音した音楽ファイ 
ルをバックアップできます。転送およびバック 
アップち法は、パソ〕ンで BeatJam のヘルプ内に 
ある 「 BeatJam の使いかた」をご覧ください。 

「 BeatJam 」 は、株式会社ジャストシステムの登 
録商標です。 

■輯送できる音楽ファイル 

• 最大転送巧数： 6日 I 日3已巧 

(ただし、この巧数に達していな<てち八一 
ドディスクの空さ容量びな < なった場合は転 
送びできな< な0ます。） 

• 最大転送プレイ IJ スト：日つまで 

(1 つのプレイ IJ ストに含むことのできる最 
大巧数は999巧） 
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■ ファイルを輯送ずる 


A ミち意 


BeatJam の操作は、安全のため必ず車を停 
止させて行ってください。 


防ァド バィス 

• Be お Jam に転送した音楽ファイルは本機には残 
りません。 BeatJam に転送した音楽ファイル 
を、再び本機に戻すことびできます。 

• USB 2.0 対応のパソコンをご使用 < ださい。 

• 接続には別売0の BeatJam 接続用ケーブルを 
お使いになることをお勧めします。 

• ファイル転送中はカメラシステムを使5こと 
びでさません。 

1 Music Box 曲情報画面を表示する 
け互 を選ぶ 


Music Box 

ag 日*で巧ち ATOAO 

職其 …X 

かか 

XX 挑 : 

Irxk 

XXKKXX " 

I of - 1… 0:39 

-ド|3讯5ぷ巧’^2^^£^ 。ストさを 


2 〔新譜盾報) 一 ( BeatJam ) 一 のを 選ぶ 


Music Box 卜机拓 

. 本お品に PC からちまデータをお送する i * さは 
一、 おずみ品にが R の旧 e が」が W をこ’利巧くだ 
さい。ちた、 ち魁まち巧巧として巧作巧泡こ 
- よ口保«をれていまず。ををデータをお送(巧 
お}する巧は、旧人で菜しが目的に旧ミしての 
:吊ずるこ过こ间是しますか？ 

卜 ぃぃぇ 


ナビび再起動します。 


3 パソコンを接続する 



ファイルを転送します。転送中はエンジン 
を切った0 、 USB ケーブルを抜いた0しな 
いで <ださい。^ 

データの転送び終了した5メッセージび表 
示されます。確認して画面をタッチすると 
再起動し、ファイルび更新されます。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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iPod をさく 


Pod をまく 


お使いの iPod を本機に接続して音楽をき < ことびできます。 
iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 


iPod について 

接続可能な iPod 、 ソフトのバージヨンについて 
は、じ(下のとお D です。 

iPod Classic : Ver.2.0.3 
iPod nano 第 5 世代： Ver.1.0.1 
iPod nano 第 4 世代： Ver.1.0.4 
iPod nano 第 3 世代： Ver.1.1.3 
iPod nano 第 2 世代： Ver.1.1.3 
iPod nano 第 1 世げ： Ver.1.3.1 
iPod 第 5 世代： Ver.1.2.3 
iPod Touch 第 3 世代： Ver.3.1.2 
iPod Touch 第 2 巧代： Ver.3.1.1 
iPod Touch 第 1 世代： Ver.2.0 

• 動画、静止画表示には対応していません。 

• iPod shuffle、iPod mini、iPod Photo 、 iPod 第 3 
世代、 iPod 第 4 世代、 iPhone には対応してい 
ません。 

• iPod の動作については全てを保証するちので 
はあ0ません。 

• iPod nano をご使用の際、オーディオブックの 
表示位置にオーディオブックび表示されない 
場合びあ D ます。 

• iPod を接続しても操作びできない場合は、 
iPod を外して時間をおいてか5再度接続して 
<ださい。 

• iPod の接続対象機種一覧に記載びあってち、 
ファームウェアのバージヨンによって動作し 
ない場合びあ D ます。 

• iPod 内ビデオファイルの再生はできません。 

• iPod ご使用時の制約事項については 、 「iPod 
の制約事項について」をお読み<ださい。 

• 最新の iPod 対応表は曰産自動車ホームページ 
の「ナビ関連データ」 （ h け p :// www . nissan . co . 
jp / OPTIONAL - PARTS / NAVI _ AUDIO / NAVI /) 
でご覧いただけます。 


iPod を接続する 

团ァド バィス 

• iPod の機種やファームウエア八ージョンに 
よっては、一部機能の制限びあ0ます。 

• 本機で iPod を使用しているときに iPod のデータ 
び消失してち、消失したデータの補償はでさ 
ませんのでご容赦 < ださい。 


1 iPod を接続するがり 

iPod の USB ケーブルを USB コネクタに接続 
します。 

0 USB メモリの接続位置 … P.1 37 

USB ケーブルは、装備に含まれてお0ま 
せん。お客さまご自身でご用意<ださい。 


國 - 

(:※ 1)• 接続すると、 iPod か5の操作はできませ 
ん。 

• 本機と接続中、 iPod は充電されます。 

• 本機と接続するときは、 iPod のヘッドフォ 
ンなどのアクセヴ U —を使用しないで< 
ださい。正し<動作しない場合びあ0ま 
す。 

• 接続する iPod の取扱説明書ち併せてご覧< 
ださい。 
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iPod をさ< 

巧® スイッチを巧すと iPod 操作画面び表示されます。押すごとに、オーディオモード（ソース）び切 
D 替わ0ます。 

■ iPod 操作画面の見かた 



の曲情報 

曲情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/曲名を表示します。 
また、 Podcast 再生中はアーティスト名の代 
わりに IJIJ ース曰を表示します。 

@トラックインデックス 

現在再生中のトラックインデックスと再生 
巧の含まれる総インデックスを表示しま 
す。 

感 イメージファイルが 

画像ファイルびあるとさ、表示されます。 

® COT ] (再生/一時停止） 

巧を再生または一時停止します。再度選択 
すると再開します。 

© (メニュ -) 

再生方法やプレイモードび選べます。 

また、前画面び巧 IJ スト画面のとさには、 
選択すると ffiij スト画面に戻ります。 

® プレイモード 

プレイモードを表示します。 

© 再生時間 

曲び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 


國 - 

(※〇ジャケット写真に対応した音楽ファイルを再 
生した場合、 iTunes で指定した画像のみび本 
機に表示されます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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iPod をさく 


iPod を使いこなす 

いろいろなち法で再生します。 

1 iPod 操作画面を表示する 
(3^3 を選ぶ 

12再生方法を選ぶ 



再生ち法によ0表示された IJ ストか5巧を 
選びます。 

下の再生ち法びあ0ます。 

透重を） :再生を開始します。 

所ィリ雨 :プレイ IJ ストを表示します。 
(7 -ティスり :アーティスト IJ ストを表示し 
ます。 

(jME) :アルバム U ストを表示します。 
® :曲名 IJ ストを表示します。 

〔 Podcast ) : PodcastIJ ストを表示します。 
( VvM ) :ジャンル U ストを表示します。 
(HD :作曲者 IJ ストを表示します。 
(オーデ ィオブック） :オーディオブック IJ スト 
を表7]\します。 

G 曲をシャッフル） : iPod 内のすべての巧を 
シャッフルして再生します。 

G プレイモード切替) :プレイモードを切り替え 
ます。 


國 - 

(※〇曲を選ばないまま2砂];^上経過すると、選択 
されているプレイ U スト内の巧を自動的に再 
生します。 


■ プレイモードを切り替える 

1 iPod 操作画面を表示する 

けレイト曾 J を選ぶ 



(シャッフル) :巧順を変えて再生します。 

巧て)/ (!)/ 巧而巧。 び選べます。 

0 J ピ W :巧を繰 D 返し再生します。 
巧で/ C ^ D / C ? スで ) び選べます。 

r 才ーディオプッタ) : 

オーディオブックの再生速度を設定しま 
す。 み速い) び選べま 
す。 


(シャツフル) との設定は組み合わせて使用し 
ます。 



シャッフル 

オフ 

巧 

アルバム 

IJ ピ 

-卜 

オフ 

オフ 

シヤツフ 

ル 

アル八ム 
シャツフ 

ル 

1巧 

1巧 U ピート 

すべ 

て 

全曲 

IJ ピー 

卜 

全曲 
シヤツフ 

ル 

IJ ピート 

全アルバ 
ム 

シヤツフ 

ル 

IJ ピート 
















































































US 目メモリを使う 


137 


USB メモリを使う 


USB メモ IJ に収録された音楽ファイル、映像データを再生することびできます。 


再生できるフオーマット 

• 映像ファイル- DivX 、 MPEG 4 ( ASF ) 

• 音楽ファイル- MP 3、 WMA 、 MPEG 4 -AAC 

USB メモ IJ は本体に含まれてお0ません。お客様 
ご自身でご用意<ださい。 

一部対応していない USB メモ IJ の機種びあ0ま 
す。 

り USB メモリについて… P .310 

USB メモリの接続位置 

USB メモ IJ の接続位置は、車種によ0設置場所び 
異な0ます。 


キューブ 

クラスターネットポケットの上にあ0ます。 



ジューク 



エアコンスイッチの下にあ0ます。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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USB メモリを使う 


USB メモリの音楽または映像 
データの 再生をする 

1 USB メモリを接続する 

US 巨コネクタに接続します。 

USB メモ IJ 内に映像ファイルと音楽ファイ 
ルの両方びある場合は、選択画面び表示さ 
れます。 

再生したいちを選びます。 
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■ USB メモリ操作画面の見かた 

のな! スイッチを巧すと USB 操作両面が表示されます。巧すごとに、オーディオモード（ソース）び切 
D 替わ0ます。 


• オーディオ操作画面 
曲巧親画面 

① ②⑦⑥ 



⑤ ④⑥⑥ 


トラック選が画面 



⑦⑥ 



の曲!'青報 

巧情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/巧名を表示します。 

@イメージファイル 

画像ファイルびあるとさに表示します。 
( MP 3 のみ） 

感 フオルダ/トラックインデックス 

再生中の巧の入って いる フオルダと全フオ 
ルダ数を表示します。または再生中の巧と 
全トラック数を表示します。 

® (メニュ -) 

プレイモードの切り替えをします。 

® (リスト表示) 

フオルダ IJ ストやファイル IJ ストを表示し 
ます。聞さたい曲やフオルダを IJ ストから 
選んで再生します。 

度）ファイル フオー マット 

再生中のファイルフオーマットを表示しま 
す。 （ iTunes で作成された m 4 a のデータを再 
生しているときは AAC と表示します。） 

め プレイモード 

プレイモードを表示します。（全 IJ ピートの 
とさは表示しません。） 


® 再生時間 

曲び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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us 目メモリを使う 



® フォルダ/ファイル番号 
@再生情報表示 

再生時間、画面サイズ情報、プレイモード 
情報を表示します。 

@音声 フ オー マット 

音声フオーマットを表示します。 

@サウンドモード 

ファイルのヴウンドモードを表示します。 

© d© 

音声や画質などの設定画面を表示します。 

© 0 J スト表示) 

IJ ストを表示します。 

の 操作 メニユ ー 

川一時停止: ： 

フオルダまたはファイルを再生します。 
再生されているとさは、再生を一時停止し 
ます。再度選ぶと再生を再開します。 

CiiiE) 

再生を停止します。 

〔► N スキップ こ 

次のフオルダまたはファイルへ進みます。 
長くタッチすると早送りします。 

〔 W スキップ こ 

1回タッチすると、フオルタ'またはファイル 
の最初に戻ります。2回タッチすると、前へ 
戻ります。長くタッチすると早戻ししま 
す。 


• リストか！ 5 映像を選ぶ 

团ァド バィス 

• お客様び編集•収録される DivX フオーマット 
映觀こ 

-視聴回数制限びある場合 

本機で視聴巧能にするには、事前にユ 
ーヴーアカウントを取得し、本機を再 
生機器として登録することび必要で 
す。視聴回数制限びかかった DivX ファ 
イルを US 巨メモ IJ とディスクの両方に 
保存して、ディスクの挿入および USB 
メモ IJ の接続を行わないで<ださい。 
視聴回数制限のカウントび正常に行わ 
れない場合びあ0ます。 

-視聴回数制限がない（フリーの）場合 

そのまま本機で視聴でさます。 

1映像操作画面を表示し 
(リスト表® を選ぶ 
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2 リストから選ぶ 



國 - 

(※〇視聴回数制限のあるファイルの場合には、最 
初に残0の使用回数を確認する画面び表示さ 
れます。メッセージを確認してご視聴<ださ 
い。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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目 luet 00 化⑥才ーデイオをさぐ 


Bluetooth ® 才ーデイオをを< 


Bluetooth ® 才ーデイオ機器を 
巧]期登録ずる 

車内に別の Bluetooth ® 才ーデイオ機器びある場合 
は、電源を 0 FN こしてください。 

1 ^ スイッチを押す 

r Bluetooth^ 一 Cliiil を選ぶ 


2 を選ぶ 


夏民左 > かが 

nr Till 


,登役する Blu がの化な器は巧ち 1 K おですか？ 

1 

はい iaW 化 

mi キ r ン bJ し 

1 

'(の6しこ t の th ';.-' ,こ _'、占 


J 





3パスキーを入力し、 遇 載を 選ぶが" 


i 民定 ► a ぉせの nr で||を豆） 

1234 



3 デ才 > 6 のバスキ SA 巧して<だ古い 


巨 luetooth ® オーディオ機器び登録されま 
す。 

Bluetooth ® 才ーデイオ機器は、 
Blue わ oth ® 携帯電話機と合わせて日台まで 
登録することびできます。 


1；(下の画面び表示された bBlue ゎ 0 化®オーディオ 
機器または携帯電話機で登録操作を行って<ださ 
い。同 


設定 >»ぁ〇& nr Till 

ir ' 

こめ西面のホま、日山 etooth 巧思 (D 
巧 巧巧を ON (こして、をな巧巧を巧って 
ホクくだない 


3 ディオ甘 as のパスキ S み。レて<ださ Li 


阿岡 - 

(※■〇 • パスキーとは、 Bluetoo 化®才ーディオ機器 
を本機に登録するためのパスワードで 
す。登録機器のパスキーについては、 
Blue わ〇化®才ーディオ機器の取扱説明書を 
ご覧 < ださい。 

• 入力したパスキーと登録機器のパスキー 
び異なる場合は、キャンセルを選び、パ 
スキーの変更を行って<ださい。 

(※巧 • すでに5台まで登録してある場合は、登録 
されている Blue わ〇化®オーディオ機器を1 
台消去してから登録して<ださい。 

• Blue わ 0 化®才ーディオ機器を登録すると、 
自動的に接続する Blue わ〇化®才ーディオ機 
器に設定されます。別の登録機器を使用 
したい場合は、オーディオ機器の選択を 
行って < ださい。 

峰3)操作方法は、 Bluetooth ® 才ーディオ機器また 

は携帯電話機の取扱説明書をご覧<ださい。 
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Bluetooth® オーデイオをきぐ※ n 

のな! を巧すと Bluetoo 化®オーディオ操作両面が表示されます。スイッチ対甲すごとにモード（ソー 
ス）び切 D 替わ0ます。 

■ Bluetooth ® オーディオ操作画面の見かた 



の曲情報 

曲情報び登録されているとさは、アーティ 
スト名/アルバム名/トラック名を表示し 
ます。 

@ (メニュ -) 

1^(下のプレイモードび設定でさます。 

(シャッフル） 

自動的に ffl 順を変えて再生します。 @、 
d 围)、 から選べます。 

CuS3) 

曲慣に繰り返し再生します 。 @、 QDx 
CM ) 、 から選べます。 

感 プレイモード 

プレイモードを表示します。（全 IJ ピート 
のとさは表示されません。） 

® 再生時間 

巧び始まってから現在までの時間を表示し 
ます。 

© 操作メニユ ー( ※の 

〔►再ち： 

巧を再生します。 

接続する Bluetooth ® 才ーディオ機器によって 
は、再生び開始されるまで、数10秒程度か 
かることびあります。 


巧び再生されているとさは、再生を一時停 
止します。 

〔11—時停止： 

再生を一時停止します。 

再度選ぶと再生を再開します。 


國 - 

(※〇八ンズフ U —フオンとして登録された携帯電 
話のオーディオを使用する場合、携帯電話機 
で使用するサービスを選択する必要があ0ま 
す。詳し<は携帯電話機の操作手順書を参照 
<ださい。 

(^2) • 使用する Blue わ〇化®才ーディオ機器の機種 
によっては、一部の操作メこユーが使用 

できないことびあ0ます。 _ 

• 曲送0、曲戻しは Iff 瞧 / 135瞧 ス 
イツチで行います。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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目 luet 00 化⑥才ーデイオをさぐ 


Bluetooth® 才ーデイオを使い 
こなす 

Bluetooth ® オーディオを活用するために、いろい 
ろな設定をすることびできます。 


■ Bluetooth ® 接続ずる/しない^※り 

1 ^ スイッチを押す 
fBluetootlT ) を選ぶ 


1 スイッチを押す 
〔 Bluetooth ) を選ぶ 


2 項目を選ぶ 



( bluetooth で接続 J を選ぶ 



nP び点灯し、巨 luetooth ® 接続をするよ 
5に設定されます。 


下の設定をすることびでさます。 

( fBluetooth で接続） 

Bluetooth ® 接続のする/しないを設定しま 
す。 

CHH )： 

Bluetooth ® オーディオ機器の登録、ユーヴ 
一設定をします。 

(機器 ( D 接織階•瞧•消ま) ： 

オーディオ機器の選択や名称編集、消去を 
することびでさます。 

(車載獅 Bluetooth 情報•変更） 

車載機のノ（スキーとデノ（イス名の変更をし 
ます。 


國 - 

(※り Bluetooth ® 接続の設定は、八ンズフ IJ - フオ 
ンと共通です。 Blue わ 0 化®接続をしない設定 
にすると、八ンズフリーフオンの Blue - 
わ〇化®接続ちできなくな0ます。 
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■ 接続するオーディオ機器を切り替える 

才ーデイオ機器切0替え時は Bluetooth ® 才ーデイ 
才再生を停止して < ださい。 

1 スイッチを押す 

巧 uetootiO 一 （i 器の接綱 g • 臟 • 消ま） 一 
[ ( 才 - ディオ音楽再© を選ぶ 

12 機器を選ぶが " 



Clif 巧を 選ぶがの 

跋定 け-デけ再生 

お nr で |1 たけを） 

デバイス S 


t BT03 

f にがな， n ~ ^ 

デバイスアドレス 

みをする 

な：な：なな： H 

消去ずる 


■ 車載機の Bluetooth ® 情報を見る 

1 ^ スイッチを押す 

(Bluetooth) 一 〔車載機の Blue ね oth 情報 • 変更つ 
を選ぶ 



1；(下の項目を確認、修正することびでさま 
す。 

車載機のパスキーを変更することびできま 
す。 

(デバイス名） ： 

車載機のデバイスの名称を変更することび 
でさます。 

(デバイスアドレス） ： 

車載機のデバイスアドレスを表示します。 


國 - 

(※り表示されるリストには、八ンズフリーフオン 
として登録した携帯電話機ち表示されます。 
必ず Bluetooth ® 才ーデイオ機器として登録し 
た機器を選んで < ださい。 

(※つ）を選ぶとデバイス名を変更、 

を選ぶと登録機器を消去でさます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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DVD ビデオを見る 


DVD ビデオを見る 


DVD を再生する 

ll ディスクを挿人する 



ディスクを読み込み自動的に再生び始ま0 
ます。 

※車種によ0形状は異な0ます。 



何ち操作しないと数秒後に消えます。 

I を押すと、ディスクび排化されま 


が 


SB - 

(※■〇再度、操作画面を表术するには ■化 スイッ 
チを押すか、再生中に画面を選びます。 

(※資）排出されたディスクをそのままにしてお< 
と、オートリ□ード機能び働き、ディスクび 
再び引き込まれます。 


















DVD ビデオを見る 
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■ DVD 操作画面の見かた 


③ 




の タイトル/チャプター表示 
( DVD - VIDEO 再生時） 

トラック （ VIDEO - CD 再生時） 

現在再生中のタイトル/チャプター/グル 
ープ/トラック番号を表示します。 

@再生時間 

再生の経過時間を表示します。 

@ディスクの音声 フオー マット（記録形式） 

ディスクの音声フオーマットを表示しま 
す。 

@サウンドモード 

ディスクのヴウンドモードを表示します。 

® 画面設定 

現在の画面設定を表示します。 

(6) プレイモード 

プレイモードを表示します。 

の 操作 メニュ ー 

再生、停止などの操作メニューを表示しま 
す。（操作メニューは、ディスクによって 
異なります。） 

® (S© 

各種機能の設定画面を表示します。 

感 ( トップメニュー) 

ディスク固有のメニューを表示します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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DVD ビデオを見る 


DVD ビデオを操作する 



下の操作メニューを使って操作します。 

川一時ち止: 

再生び一時停止します。 

一時停止中は 麻ち^ に表示び変わ0ます。 

(ME) ' 

再生び停止します。 

停止中はに表示び変わ0ます。 

〔► N スキップ^ : 

次のトラック/チャプターに進みます。 

長<タッチすると、タッチしている間早送0し、 
指を離すと再生を始めます。 

〔 W スキッゴ^ .. 

1回タッチすると現在のトラック/チャプターの 
最初に戻0ます。 

更にタッチすると、タッチした回数だけ前の卜 
ラック/チャプターに戻0ます。 

長<タッチすると、タッチしている間早戻しを 
し、指を離すと再生を始めます。 

Ciiai5VMIU) : 

タッチした回数だけ、静止画送0または静止画戻 
しをします。 

OCM>>yHlCM<<: 

タッチするごとに設定した間隔でジャンプしま 
す。1日秒、30秒、60秒か5設定します。 

(トツソメ：-ユ ー j : 


DVD ビデオを使いこなす 

DVD プレーヤーには音声言語や字幕言語を切 D 替 
える機能や、字幕の有無を設定できる機能などび 
あ D ます。 



項目を選ぶ 



画面にメニューび表示されます。 
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下の項目を設定することびできます。 


設定項目 

設定内容 

適用ディスク 

(操作卜呼出） 

画面にメニューを操作するための操作キーを表示しま 
す。 

DVD-VIDEO 

VIDEO CD 2.0 

(夕仆ルメニユ -) 

ディスクに収め5れている各タイトルのメニューび表 
示されます。 

DVD-VIDEO 


(夕仆ル選択） 

タイトルを選ぶことびできます。 

DVD-VIDEO 

DVD-VR 

(10 キ-ダイレクト入力） 

見たいグループ/トラック、タイトル/チャプターを 
指定して再生することびできます。 DivX の場合 
は、フオルダ/ファイルを指定します。） 

VIDEO CD 2.0 

のみ非表示 

(アングル） 

カメラアングルび複数収録されているディスクの場合 
に別のカメラアングルに切り替えることびできます。 

DVD-VIDEO 

〔アングルマ-ク） 

全画面で映像表示中にアングル操作び巧能になったこ 
とを知5せるアイコンび表示されます。表示の ON / 
OFF を選ぶことびできます。 

DVD-VIDEO 

(メ ニ ユ-スキ ッカ 

DVD メニュー（ソフト固有のメニュー）を自動選択す 
ることで、選択操作をしな<てち本編を再生するよ5 
に設定できます。（自動選択には日秒ほどかか0ま 
す。） 

DVD-VIDEO 

(CM スキ ッカ 

CM スキップの秒数を設定できます。 

DVD-VIDEO 

(ダイナミックレンジ]ント□-ル） 

ダイナミックレンジコント□-ル機能 （ DRC ) の ON / 
OFF を設定できます。 

DVD-VIDEO 

DVD-VR 

(ソフトメニ： L - 言語） 

DVD メニューのトップメニューを表示する言語を切0 
替えることびできます。 

DVD-VIDEO 

(11 翻整） 

明るさ、コントラストなどの画質調整びできます。 

すべてのディスク 

慰 

DVD ディスクに収録されている音声を切り替えること 
びでさます。 

すべてのディスク 

趣 

DVD ディスクに収録されている字幕の言語を切 D 替え 
ることびでさます。 

VIDEO CD 2.0/1.1 

のみ非表示 

( wmt ) 

ワイド、フル、ノーマル、シネマか5選びます。 

すべてのディスク 

けレイモ-ド切替:） 

プレイモードを切 D 替えます。 

VIDEO CD 2.0 

のみ非表示 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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DVD ビデオを見る 


設定項目 

設定内容 

適用ディスク 

(夕仆ルリスト） 

タイトル IJ ストを表示します。 

DVD-VR 

(セレクト No) 

VIDEO-CD2.0 のメニユー（セレクシヨン）を指定して 
再生することびできます。 

VIDEO CD2.0 

(PG/PL モ-が鹏） 

DVD-VR の優先再生モードの設定を切 D 替える機能で 
す。 

《 PG/PL (プ□グラム/プレイ IJ スト） 

DVD-VR 


■ 画面の縦横比について 


<16:9フオーマツト> <4:3フオーマツト> 

16 4 

DVD 出力画像 ^ 

9 000 3 000 



r フル J 000 000 

* 推奨 アスぺクト比16:9に合わせて 

左ちの幅を広げます。 


レ-マル J 1100011 100011 


ちちに黒い帯を表示しまず。 


r ワイド J 

画面の左ち幅を広げます 


〇〇〇 


000 


「シネマ J 

画面の上下がトリ S ング 
されまず 



000 











































































DVD ビデオを見る 



画面の縦横比率をアスぺクト比といいます。 

家庭用テレビのアスペクト比は、一般的な4:3 (1.33:1) とワイド TV の16:9 (1.78:1) の2つの規格び存 
在します。また 、 DVD ( DVD - VIDEO ) 側に記録されている映像も4:3フォーマットのものと16:9フォー 
7ットのちのびあ0ます。 


そこで 、 DVD ( DVD - VIDEO ) では、映像のアスペクト比（画面の縦横比率）を、モニター側のアスぺ 
クト比に合わせる処理び行われます。 （16:9 フオーマットの映像の左ちを卜 IJ ミングしたちのを「パン 
&スキヤン」といいます。） 

本機では、16:9 フオー マットのソフトを利用するときは「フル」、4:3 フオー マットのソフトを利用す 
るときは、基本的に「ノーマル」を選択して < ださい。また、お好みに合わせて「ワイド」、「シネ 
マ」を選択することちできます。 



DivX ファイルを再生する 


ファイルを選ぶが" 


CD ± R / RW 、 DVD - R / RW に記録された DivX フアイ 


ルを再生でさます。 

• 視聴回数制限びあるデータの場合 

事前にユーヴーアカウントを取得し、再生機 
器として本機の登録び必要です。視聴回数制 
限びかかった DivX ファイルを USB メモ IJ と 
ディスクの両方に保存して、同時にディスク 
の挿入と USB メモ IJ の接続を行わないで < だ 
さい。視聴回数制限のカウントび正常に行わ 
れない場合びあ D ます。 

• 視聴回数制限がない（フリー）データの場合 


そのまま本機で視聴でさます。 


1 ディスクを挿入する 



※車種によ0形状は異な0ます。 


DVD 


巧ホと Sf * のフアイ J レがち0$す， 
どちらを巧生 L ホずか？ 


肯死フ7ィル由を 



選んだ データび 再生されます。^ 


國 - 

(※り再生後にファイルを切0替える場合は、操作 
画面の け吉^/07スト いずれか 
を選んで切0替えます。 

(※つ）視聴回数制限のあるファイルの場合は、最初 
に残0使用回数を確認する画面び表示されま 
す。メッセージを確認して視聴して<ださ 
い。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


テレビを見る 


A 江思 

• 安全のため走行中に地上デジタルテレビ画面は映りません。車を完全に停止し、パーキン 
グブレーキをかけたときのみ、ご覧になることびできます。それじ(外では走行中と判断 
し、「画像は停車中にお楽しみください」と表示され、音声のみとなります。 


B - CAS カードの入れかた/取 
0出しかた 

歐ァド バィス 

• B - CAS カードの挿入、取り出しは、電源ポジ 
シヨンを OFF にしてから行って<ださい。使用 
中に抜き差しすると視聴でさな<な0ます。 


1 B - CAS 力ードを差し込むが" 



"カチッ"と音びするまで差し込んで<だ 
さい。 

B - CAS カードの挿入□はグ□ーブボックス 
内上側にあ0ます。 

※車種によ0、グ□ーブボックスの形状、 
挿入□の位置は異な0ます。 


2イジェクトボタンを押す 



巨- CAS カードを取 D 化します。 


國 - 

(※り • B - CAS 力ードの向きにミ主意して挿入してく 
ださい。 

• B - CAS カードを抜き差ししたときは、3秒 
じ(上経ってから、 B - CAS 力ードテストを 
行って < ださい。 
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テレビ画面を表示する 

CHIO スイッチを巧すとテレビ操作画面び表示されます。け CHI 0 スイッチを巧すごとに、 
TV 1 一 TV 2 一 AUX * と切 D 替わります。 

■ テレビ操作画面の見かた 



® 現在のテレビモード 

TV 1 (自宅エ IJ ア）または TV 2 (おでかけエ 
IJ ア）のどちらかを表示します。 

@選局チャンネル 

現在受信中のチャンネ J レを表示します。 

感 チャンネルリスト 

プ IJ セット IJ ストに登録されたチャンネル 
を表术します。 

放送局名びない場合は、3巧のチャンネル番 
号を表示します。 

® 放送メッセージ消去 

放送メッセージび表示されるとこのスイッ 
チび表示されます。確認した後はこのス 
イッチで消去でさます。（緊急メッセージ 
など、消去でさないメッセージでは表示さ 
れません。） 

® メニュ ー 

テレビ番組を見るためのメニューと設定メ 
ニューを表术します。 

® 受信感度バー 

受信状態を表示します。 

アンテナ3本：強い 
アンテナ1本：弱い 
アンテナ0本：受信でさません。 


國 - 

(※〇初めて地上デジタルテレビを見るとさは、 
「自宅のエリア、郵便番号の設定をして<だ 
さい」とい5メッセージ画面び表示されま 
す。設定を選んで、受信チャンネルの設定を 
行って < ださい。 

P 受信チャンネルを設定する... P .1 55 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


■ チヤンネルを選ぶ 

1スイッチを押す 

テレビ操作画面び表示されます。 



■ テレビのメニュー画面の見かた 

1 ■ iffiiii ): ■ スイ ッチを巧す 
け互 を選ぶ 

12項目を選ぶ 



選んだチヤンネルび表示されます。 


緊急警報放送 （ EWS ) について 

大規模災害など緊急な出来事び発生した場合に、 
視聴者にいち早<情報を知5せる放送システムで 
す。 

本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能で 
す。視聴中の放送局で緊急警報放送び開始される 
と、自動的に緊急警報放送のチヤンネルに切〇替 
わ0ます。緊急警報放送終了後、90秒で自動的 
に元のチヤンネルに戻 D ます。 


1；(下の操作をすることびできます。 

(トトプリセット） ： 

現在地付近の放送局を自動登録します。 

(系列局トチ） ： 

走行エ IJ ア付近の放送局の系列局を自動的 
にサーチします。 

dH )： 

番組表を表示します。 

(デ-夕放送 i 作キ-呼出） ： 

データ放送の操作キーを表示します。 

( USD ： 

番組の詳しい内容を表示します。 

dD ： 

受信チヤンネルやメールの設定また音声、 
画質などの設定をします。 
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■ オートプリセット 

現在地で受信可能な放送局を自動的に取得しま 
す。 

TV 1、 TV 2 に12局ずつ、最大24局まで自動的に登 
録されます。 

1 スイッチを押す 
け を選ぶ 

12 け-トプ リセット) を選ぶ 



放送局を自動で探します。 


■ 系列局を サーチす る 

受信している放送局のエ IJ ァ圏外に入ったとさな 
どに、走行エ IJ ァ付近の系列局を探します。 



•AUX 


I スイッチを押す 


(7 互 を選ぶ 


2 な列局ヴ-チ) を選ぶ 



系列局を探します。 


受信チヤンネルを設定する 


■ 自宅エリアを設定する 


1 CEO スイッチを押す 

I メニュ 一 (設定) 一 

(自宅 I リア、郵便番号設定 （ TV 1) 巧選ぶ 




4 メッセージが表示された5 巧のを 選 
ぶ 


P 民定 > Egg ち S 正 m：' 

24? " A 。 づ 

化域:巧京り I 巧 
が巧をち:2が-0001に 
B 由定しました。 

チサシネルの定しホずか？ J 

い ti ぇ、 ] 


自宅エ IJ アのチヤンネル設定び登録されま 
す。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


■ おでかけエリアを設定ずる 

1 スイッチを押す 

C >— 一 しなた j 一 

f おでかけ I リア、郵便き号-設定 （ TV 2)) を選ぶ 



4 メッセージが表示された5 巧のを 選 
ぶ 


紋定— 
2 が…" 

化皆巧京り I 巧 
が 巧を ち:到え 03031 こ 
(を定しました„ 

チサンネル投をし主ずか？ 

- い 11ぇ 


お化かけ先のチャンネル設定び登録されま 
す。 


テレビを使いこなず 

■ 1セグと地上デジタル放送を切り替 
える 

1 スイッチを押す 

( J ^ 一题一 (1 セグ/地デジ切替) を 
選ぶ 



または m を選んで項目を 
切り替える 



再厳 1セグ/地デジ t 鹏) を選ぶと設定び確定さ 
れます。 
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■ 番組表を表示ずる 
1スイッチを押す 
け^一 mil を選ぶ 


2項目を選ぶ 



巧ドの迅5 

が1皿巧19面皿誦随航 

1 わ々か-, 广て*。い I 

— と占 A テレピ I □に!テレピ\ 
立な ス巿ーツ中足か ft のスバシ r ル I 


、》) 巧示な 1 U 、_>) に ホ Kf い 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 



® 現在受信している番組 

@ 醒 

選択した項目をみ定します。 

@ 策®®® 

カーソルを上下左ちに移動して、項目を選 
択します。 

® (翻表喊 

1セグと地上デジタル放送の番組表を切り替 
えます。 （1 セグ/地デジ切替び自動に設 
定されている場合のみ、切替操作でさま 
す。） 

® 風 

番組表を更新します。 

©慰 _ 

前画面に戻ります。 

め 選択している番組 
® 番組表 

@ 慮 

前曰の番組表を表示します。 

翌曰の番組表を表示します。 

全ての番組表表示と主要な番組表表示とを 
切り替えます。 

通 

番組表を拡大または縮ルします。 （4 段階） 


■ 番組の詳しい内容を見るがり 
1スイッチを巧す 
け互 一 （ fiPi ) を選ぶ 



國 - 

(※〇1セグ受信中は番組内容やデータ放送の視聴 
はでさません。 
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• 番組内容画面 



上方向に表示をスク□ールしまず。 


下方向に表示をスク□ールしまず。 


■ データ放送を見る 

データ放送のある番組か5はいろいろな情報を見 
ることびできます。アイコンび表示された番組に 
はデータ放送びあ0ます。 

0 アイコンー鼻 .. P .1 64 

1スイッチを押す 

け^ ^ げ-夕放送操作キ-呼出) を選ぶ 


TV 1 迫ちエリ巧一ニュ- 



操作 キーを 選ぶ 



才 


データ放送操作画面を表示します。 

CE ： 

データ放送に切0替わ D ます。け情報量 
び多いときは、表示に時間びかか0ます。 

脑： 

通常のデジタル放送に戻0ます。 


國 - 

(※〇チャンネル切0替え直後は、データ放送に切 
0替わ5ない場合があ0ます。画面下に「デ 
一夕取得中」とメッセージが表示された後に 
ちう一度 〔 （ TT " を選んでください。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


の 

カーソルを上下左ちに移動します。 

® 醒 

選択した項目をミ夫定します。 

® ®、®、® 、通 

データ放送のコンテンツに依をした動作を 
します。 

® 風 

10キー入力の操作キーび表示されます。 

© CE ： 

データ放送を終了します。 

® 麵 

操作キーの表示位置を左ちに移動させま 
す。 

の 慰 

データ放送のコンテンツに依をします。 

操作キーを元の表示に戻します。 


■ 各種機能の設定をする 
■ I ' m ", スイツチを押す 
け^一 n ® を選ぶ 


項目を選ぶ 


■"巧ぷ刷け1 ^— BBM g 


• データ放送操作画面の見かた 


⑥⑦⑥ 



⑥①©©⑥ 
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下の項目を設定することびできます。^‘"^ 1 ^ 


(1 が/地デが：贈） 

1セグ固定/地デジ固定/自動切替を設定します。 

慰 

日本語/英語など言語を切0替えます。 

(ま•副） 

主音声と副音声を切0替えます。 

鋪 

字幕言語を切0替えます。 

〔イベントリレ-) 

視聴している番組のイベント IJ レーを設定します。 


画面の明るさやコントラストなど、画質の調整をします。 

(チャンネル番号入力） 

3巧チヤンネル番号を入力して、選局でさます。 

(自宅エリア、郵觸号設定 （ TV 1)) 

自宅周辺の受信チヤンネルを設定します。 

(おでかけエリア、郵觸号設定 （ TV 2 い 

旅行先など、お化かけになる地域の受信チヤンネルを設定 
します。 

(放送メ-ル） 

放送局か5のお知5せや情報を見ることびでさます。 

( B - CAS 力-ド情報） 

巨- CASA — ドの情報を見ることびできます。 

C 設定情報 S ] 期化） 

設定した情報を消去し、設定を初期設定の状態に戻しま 
す。 


■ 音声と字幕の設定をする 

1 ■ スイ ッチを巧す 
(J^ 一 （ M ) を選ぶ 

12 踰 / cmvcfil を選ぶ 



國 - 

(※リ自宅エリア、郵便番号設定 （ TV 1) 、おでか 
けエリア、郵便番号設定 ( TV 2) を除さ、 
TV 1、 TV 2 とち共通の設定とな0ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


3 または 广^を 選んで項目を 

切り替える 



下か5選び、再度 (1 が/地デが;贈) を選ぶ 
と設定び確定されます。 

慰： 

曰本語/英語/その他の対応言語に音声を 
切り替えます。 

dz ®: 

主-副/主音声/副音声を切0替えます。 

• 

非表示/第一言語/第二言語か5宇幕を切 
D 替えます。 


■ イベントリレーを設定ずる 

同じ番組内容でチヤンネルび別のチヤンネルへ移 
行する場合、チヤンネルを移行先のチヤンネルへ 
自動で切 D 替え、番組の視聴を継続でさます。 

1 CEO スイッチを押す 
一 透重) を選ぶ 

12 f イベントリレ- 馆選ぶ 



■ 画質の調整をする 

1 ■AflFill): ■ スイ ッチを巧す 

cz^ 一透量） 一 dn® を選ぶ 



1^(下の画質調整をすることびでさます。 

ciiiuv 

画面表示の ON / OFF を切0替えます。 

(MD ： 

画面の明るさを調整します。 

(コントラスト） ： 

画面のコントラストを調整します。 

Cli ^- 

画面の黒レベルを調整します。 


■ B - CAS 力ー ドの情報を見る 

B - CAS カードのナンバーなど、情報を見た D 、 B - 
CAS カードのテストをした D でさます。^^ 1 ^ 

1スイッチを押す 


C メニュう 一 反-夕放送操作キ-呼出；) を選ぶ 



I び点巧し、イベント IJ レーび設定 


されます 
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2 fB - CAS 力-ド情報 席選ぶ 



3 巧 又のを 選ぶ 



テストの結果び表示されます。 


■ 設定を初期化する 

1 ■ スイ ッチを巧す 

CZ ^ 一通重） 一 (設定情報欄化) を選 
ぶ 


消去したい設定を選ぶ 




r 受信メ-ル消か 

放送メールを消去します。 


C 1 宅：:リア誠消ま） ： 

自宅エ IJ アの設定を消去します。 

(おでかけ1リア設定消ま） ： 

おでかけエ IJ アの設定を消去します。 

(各種設定項醜期化） ： 

音声、字幕などの各種設定を初期化しま 
す。 

(全デ-夕の消ま•欄化） ： 

全データを消去し、設定を初期状態にしま 
す。 


(※リカードナン八一が表汀^されない場合は、 B - 
CAS カードの挿入状態を確認して<ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビを見る 


■ アイコンー覧 


• 本機はアイコンによって、表示画面の情報をお知5せします。 

アイコンは番組内容の表示であ0、 「デジタル 1 C 0 PY 」 など本機の機能と関連のないちのちあ0ま 
す。 


• 放送局か5情報び送5れてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合びあ D ます。 


• 番組内容画面アイコン 


TV 


テ'—夕 


IK 

励 

强 


な 


閣 


巨うル I 


画 


函 




を幕 


DIGITAL 
COPY 巧 


[ ANALOG ! 

ICOPY 因 I 


[ ANALOG ! 

占 OPY 囚 I 


DIGITAL 

copyo 


テレビ放送（映像 + 音声）の番 
組。 

データ放送の番組。 

1セグ放送の番組。 

地上デジタル放送の番組。 

番組内容に関連したデータ放送 
を行っている番組。 

番組とは別のデータ放送を行つ 
ている番組。 


モノラル音声の番組。 

2力国語放送の番組。 

ステレオ放送の番組。 

デジタル化力していない番組。 

番組の中に字幕（曰本語/英 
語）の情報び含まれている番 
組。 


デジタルコピーガードび、か 
かっている番組。（デジタル 
で録画できません） 

アナ□グ化力していない番組。 

臨時放送時に表示されます。 

アナ□グコピーガードび、か 
かっている番組。（アナ□グで 
録画でさません） 

1回のみデジタルコピーび可能 
な番組。（録画後、ダビングで 
さません） 


巧巧1 ワイド画面の八イビジョン放送 

の番組 

ノーマル画面の八イビジョン放 
送の番組。 

ワイド画面の通常放送の番組。 

ノーマル画面の通常放送の番 
組。 

1セグ/地デジ切替の設定び自 
動の場合に表示されます。 

,_, 緊急警報放送に WS ) 時に表示 

lEWSl されます。 


4：3 

fTTO 


留 




M 
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AUX (か部機器）をほう* 


外部機器に付属、または市販の接続ケーブル （ RCA ピンジャック）を車両側の入力端テに接続し、ビデ 
才やゲーム機などの外部機器を使5ことびできます。 


外部機器を接続する 

外部機器の接続を行5ときは、あ5かじめオー 
デイオの電源を OFF にしておきます。また、接続 
する外部機器の電源ち切っておきます。 

1カバーを外して接続ケーブルの端子 
を接続するが 1 > 


AUX 画面を表示する 


外部機器の電源を ON にして cnjo スイツチを 
巧すと AUX 画面び表示されます。 

CniO スイッチを巧すごとに、 TV 1 一 TV 2 一 
AUX と切0替わ0ます。 



■ AUX 操作画面の見かた 



外部機器の接続端子はセンター□アボック i ① AUX 表の 
ス下部にあ0ます。 AUX 画面のとさに表示されます。 

; @ 画面設定 

現在の画面設定び表示されます。 
;@ メニュ ー 

画面や画質の設定をします。 


國 - 

(※りピンジャックは同じ色の入力端テに接続しま 
す。画像や音声が5ま<出ない場合は接続を 
確認して < ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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AUX (外部機器）を使う* 


■ 画面や音声を設定ずる 

1外部機器 IEBI 0 スイッチを押す 
な 呈^を 選ぶ 

12項目を選ぶ 



下の項目を設定することびできます。 

anD ： 

画面サイズをノーマル、ワイド、シネマか 
5設定します。 

江!カレべルを Lo 、 Mid 、 Hi か5設定しま 
す。 

ClilD - 

■ 明るさ、コントラストなどの調整びできま 
す。 
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を席でオーデイオ • テレビを見る A 


後席リモコンの使い方 

後席ディスプレイの操作は、付属の後席 IJ モコン 
で行います。 


■ 各部の名称と機能 



® リモコン発光部 

後席ディスプレイの受光部に向けてスイツ 
チを押します。 

@ IHHHi スィッチ 

後席ディスプレイを開閉します。 


@ 

④ 

© 

© 

の 


@ 

® 

@ 

® 


の TO スイッチ 

AUX (外部機器）画面に切り替えます。 

の TO スイツチ 

DVD 画面に切り替えます。 


セレクトスイッチ 

設定画面の各項目を選択します。 

〇 スイッチ 

テレビ画面に切り替えます。 

W W の仙剖 スイツチ 



押すごとに、地上デジタル放送^1セグ放 


送一 AUTO に切り替わります。 


HP スイッチ 

番組表を表示します。 


スイッチ 

車内のスピーカーの音量を調整します。 


teflhfiWfwiM スイツチ 

テレビ画面のとさは、短く押すとチヤンネ 


ルを切り替えます。長く押すと放送局をヴ 


ーチします。 


DVD 再生のとさは、短く押すとチャプター 
を切り替えます。長く押すと早送り/早戻 
しをします。 


USB 画面のとさは、短く押すと動画フアイ 
ルを切り替えます。長く押すと早送り/早 


戻しをします。 

^ スイッチ 

画面の明るさや色合いなどを変更します。 

スイッチ 

後席ディスプレイの角度を調整します。 


¢25 スイッチ 

USB 画面に切り替えます。 


|^ スイッチ 

設定中の各画面で、一つ前の画面に戻りま 


す。 

^ スイッチ 

各項目の設定をみ定します。 

©スイッチ 

データ放送画面を表示します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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後席でオーディオ-テレビを見る* 


@ ©©©©スイッチ 

テレビ画面上で指示び出たとさに使いま 
す。 

@ の〜〇 スィッチ 

テレビ画面のとさは、登録されているテレ 
ビのチャンネルに切り替えます。 DVD/USB 
再生のとさは、各スイッチに割り当てられ 
た機能を実行します。 

® スィッチ 

DVD ソフト、地上デジタル放送、 USB の動 
画ファイ j レの音声言語を切り替えます。 

@ スイッチ 

長押しすると、受信可能なテレビチャンネ 
ルを自動で登録します。 

■後席リモコン受光部 

後席操作を行5とさは、後席 IJ モコンの発光部を 
後席ディスプレイ付近にある受光部に向けてス 
イッチを巧して操作します。 


■ 電池の交換をずる 

後席 IJ モコンの電源は、単3乾電池を2本使用し 
ます。 

A ま意 

• 電池の+、一の向きを間違えたり、新 
しい乾電池と消耗した乾電池、または 
種類の違う乾電池を混ぜて使用したり 
すると、液漏れや破損により义災やけ 
がの原因になることびあります。 


歐ァド バィス 

♦ 液漏れが起こったとさは、液をよ<ふさ取っ 
てから新しい乾電池を入れて<ださい。また 
万一、漏れた液び身体についたとさは、水で 
よ < 洗い流して < ださい。 

♦ 付属の乾電池は充電でさません。 
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へッドフオンの使い方 

■へツ ドフオンを使うが1) 

電源スイッチを押す 



電源スイッチは、ヘッドフオンのち側 
にあ D ます。 

へッドフオンの電源ランプび点巧し、 
へッドフオンか5音声び流れます。 




國 


(※りヘッドフオンは、運転席側セカンドシートの 
シートアンダーボックスに収納されていま 
す。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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後席でオーディオ-テレビを見る* 


■ 電池の交換をずる 

ヘッドフオンの電源は、単4乾電池を2本使用し 
ます。 

A ミ主意 

• 電池の+、一の向きを間違えたり、新 
しい乾電池と消耗した乾電池、または 
種類の違う乾電池を混ぜて使用したり 
ずると、液漏れや破損により乂災やけ 
がの原因になることがあります。 


1 へッ ドフォン左の OPEN の溝にマイナ 
スドライバーのよラなものを差し込 
み、ふたを開けて、ちい乾電池を取 
り出す 



2乾電池の+、一の向さを確認して、 
正しくセットする。乾電池を入れた 
5、ふたを閉める 


後席ディスプレイを操作する 


A 江思 

• 後席ディスプレイを閉じるときまたは 
角度の調整を行っているときに、格納 
部に手を入れないでください。指を挟 
んでケガをしたり、無理な力び加わり 
故障の原因となりまず。 

• 後席ディスプレイを開いたままにして 
おくと不用意に体などび接触し、思い 
がけないケガをしたり、大きな力び加 
わり故障の原因となります。 


■ 後席ディスプレイを開閉ずる 

1 ill スイッチを押す 



後席ディスプレイび開閉します。 

編 スイッチー (後席才-ディが 一 
し後席ディスプレイを開 0 からでも酣射こ後席 
ディスプレイを開閉でさます。 
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■ 後席ディスプレイの角度を調節ずる 

1後席ディスプレイが開いているとさ 
に、 ^ □スイッチを 押す 



後席ディスプレイの角度び変化します。 


歐ァド バィス 

• 使用後はリモコンやへツドフオンをリモコン 
フオルダー（同捆品）またはヘッドフオン袋 
に入れて邪魔にな b ない場所に格納して<だ 
さい。 


後席でテレビを見る 

■ テレビ画面の操作 
• 画面メニューを操作する 
ll イッチを押す 



2項目を選ぶ 




Ciii ) 

番組表を表示します。 


データ放送画面を表示しま 
す。 

(デ-夕放送） 


番組内容画面を表示しま 
す。 

巧組内容） 

慰 

曰本語/英語/その他の対 
応言語に音声を切 D 替えま 
す。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシ三 
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後席でオーディオ-テレビを見る* 


(字幕） 

非表示/第一言語/第二言 
語か 5 宇幕を切 D 替えま 
す。 

(ま •副） 

を-副/主音声/副音声を 

切り替えます。 

(系列局卜5〇 

走行エ IJ ア付近の系列局を 

探します。 

(州番号入が 

チヤンネル番号を入力する 

ことびでさます。 


データ放送画面を表示中に 

(数字入力） 

数字の入力をすることびで 

さます。 


■ チヤンネルを変更ずる 

1 が ih 一の〜〇 スイツチを押す 

wfl 巧⑥地•諭 

蹈逛9郊 



■ チヤンネルを登録ずる 


• 手動で登録する（マニュアルプリセット) 



2 チヤンネルを選ぶ 

wfl 通 屠 掛胺涅 lyi 尹 巧 ⑥拙•諭 

陋强9郊 




國 - 

(※り. TV 操作メこユー表示中、後席リモコンの 
® を押すたびに、 TV 1 画面と TV 2 画面び 
切0替わ0ます。 

• セレクトスイッチの 〇 を押して、カーソ 
ル ( TD または ( D の出ている方向へ画面を 
スク □ ールすると、 ( a ) 〜 @ に登録されて 
いるチヤンネルび切0替わ0ます。 


「ピツ」と音び鳴0、チヤンネルび登録さ 
れます。 
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• 自動で登録する（オートプリセット）（※り 
ll Cl スイッチを押してエリアを 選ぶ 



「ピッ」とい5音び鳴ると、自動登録び開 
始します。自動登録び終了すると、操作画 
面び表示されます。 


後席で映像を見る （ DVD / 
USB ) 


■ 映像画面の操作 

1 ■ iwii または ■似 a スイツチを巧す 



画面上部の項目は、後席 IJ モコンのセレクトス 
イッチの左ちを押して選び、を巧します。 



國 - 

(※〇電波の強い放送局を順に登録します。 

TV 1 - TV 2 に12局ずつ、最大24局まで自動的 
に登録されます。 


下の項目を設定することびできます。 



DVD ソフト固有のメニュー 

(DVD メニユ -) 

び表示されます。詳細につ 

いては、各ソフトをご覧< 


ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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後席でオーディオ-テレビを見る* 


(夕仆 ル メニユ 

ディスクに収め5れている 
各タイトルのメニューび表 
示されます。詳細について 
は、各ソフトをご覧<ださ 
い。 

慰 

DVD ディスクに収録されて 
いる音声を切 D 替えること 
びでさます。 

鋪 

DVD ディスクに収録されて 
いる字幕の言語を切 D 替え 
ることびでさます。 

(アングル） 

カメラアングルび複数収録 
されているディスクの場合 
に別のカメラアングルに切 

0替えることびできます。 

(夕仆ル選択） 

タイトルを選ぶことびでき 
ます。 

(10 キ-入力） 

見たいグループ/トラッ 
ク、タイトル/チャプター 
を指定して再生することび 
でさます。 

〔Select No.) 

VIDEO-CD 2.0 のメニュー 
(セレクシヨン）を指定し 
て再生することびできま 
す。 


剛 - 

(※〇表示される操作項目は、再生されるメディア 
やデータによって異な0ます。 


画面下部の項目は、左上のアルファベットに対応 
した後席 IJ モ コンの©〜 G を巧します。 


触班鞠 痴ぉ 



下の項目を設定することびできます。 


趣 

停止中は再生を開始しま 
す。再生中は、一時停止し 
ます。ちう一度巧すと一時 
停止を解除します。 

( M ) 

停止します。 

(スキップ +) 

チャプターやトラックを送 

0ます。 

〔スキップ -1 

チャプターやトラックを戻 
します。 

1 CM A A CM 

巧した回数ごとに前席で設 
定した間隔でジャンプしま 
す。 

(フォルタ’ +) 

ファイルやフオルダを送0 
ます。 

りォルタ-) 

ファイルやフオルダを戻し 
ます。 
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画質を調整する 

1 ^ スイッチを押す 
12設定したい項 g を選ぶ 




下の項目を設定することびできます。 




(11 配-ド） 

画面サイズをノー7ル/ワ 
イド/シネマ/フルに切0 
替えます。 

(ピクチヤーモード） 

ノーマル/ダイナミック/ 
シネマ/ゲームの4モードで 
設定できます。 
明るさ/色合い/色の濃さ 
/コントラスト/黒レベル 
を調整します。 

(カラ-システム） 

AUTO/NTSC/PAL/PAL 目0/ 

PALM に切 D 替えます。 

C3 次元 Y / C ) 

ON にすると画面のにじみや 
チラつきを低減します。 


國 - 

(※り明るさをオートに設定すると、周囲の明るさ 
に応じて画面の明るさび自動的に変化します 
(オートブライト機能)。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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後席でオーディオ-テレビを見る* 



MEMO 



V 


ノ 








車両情幸艮 
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燃費情報を見る 


燃費情報を見る 


航続可能距離、平均燃費、瞬間燃費を確認でさま 
す。平均燃費は履歴ち確認でさます。 

巧ァド バィス 

• 航続可能な距離び十分であってち、燃料計が 
空量に近かった0、燃料残量警告が点灯した 
場合には、すみやかに燃料を補給して<ださ 
い。 


1 スイッチを押す 
( HID を選ぶ 


2 n 賽 を選ぶ 



燃費情報画面び表示されます。 


燃費情報画面 


① ④ 



® 航続可能距離 

現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な 
距離を表示します。 

@平均燃費 

IJ セットしてから次に IJ セットするまでの 
平均燃費を表示します。 

@瞬間燃費 

走行を開始してからの瞬間燃費を表示しま 
す。 

® (平均燃 i リセット) 

表示されている平均燃費を IJ セットしま 
す。 IJ セットすると、平均燃費履歴に保を 
されます。 

© (平均燃費履歴) 

平均燃費履歴画面を表示します。過去10回 
分の平均燃費履歴び表示されます。 











































燃費情報を見る 
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常時表示に設定する 

燃費情報を常に表示でさます。 


地図画面上の けップメニ： L - 巧 タツチす 
る 


(地図ビュ-の設定） 一 し 削穂示設定） 一 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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メンテナンス情報を設定する 


メンテナンス情 S を設定する 


走行距離を設定してメンテナンスをお知5せする 
画面を表示します。4種類の項目に対して設定び 
でさます。 

防ァド バィス 

♦ お知らせはあ<まで目安としてお使い<ださ 
い。 

♦ 安全のため、曰常点検は必ず行って<ださ 
い。 


1スイッチを押す 

rfHi )- C メンテナンス情報 席選ぶ 


2項目を選ぶ 



設定画面び表示されます。 


設定をする 



下の項目を設定できます。 

dSD: 

「お知5せ表示」を表示したい距離を設定 
します。日 00 km ごとに 301000 km まで設定 
でさます。 

しお知らせ表を）： 

gUM が点！ n すると設定び0 N にな D ま 
す。設定距離に達すると、エンジン始動時 
または電源ポジシヨンを ACC にしたときに 
お知5せ画面を表示します。表示を消すに 
は走行距離を IJ セットするか、 CWs せ SD 
を OFN こします。 

(新距離リセット） ： 

走行距離を U セットします。 
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エコスコアを見る A 


理想的なエコ走行を100点として、お客さまの走 
行を得点化して表示します。 

発進時は、ふんね D アクセル。巡航時は、加減速 
のかない運転。減速時は、早めにアクセルオフす 
ることによ0スコアびアップします。 

1 スイッチを押す 


し エコ; a のを 選ぶ 


巧巧 w 


(HD 




巧巧情巧 

CARWINGS 


るるぶ•巧巧情 巧 

地因ち巧 


A イウェイ情 巧 


■ 巧巧 m 巧 

V に S 交ぶ情 巧 

その化 額 

ダウンロード 

かづィ巧 « 作巧イドボタン？ 押す と， mg の巧しい!!?巧でさ* す 


エコスコア画面び表示されます。 


エコスコア画面 



@個別エコスコア 

発進時、巡航時、減速時のエコスコアで 
す。 

④ (保を•リセット) 

現在のエコスコアを履歴として保をし、 IJ 
セットします。 USB メモ IJ 挿入時に選ぶ 
と、運転診断情報を USB メモ IJ に保をでさ 



ます。 USB メモ IJ に保をしたデータを使つ 
て、 E1Grand Prix に参加でさます。 


■ E1Grand Prix のご案内 

E1Grand Prix とは、燃費やエコスコアを競いなび 
ろ、 みんなのクルマをエコカーにしてい<プ〇 
ジェクトです。他のドライバーと競争しなび5楽 
し<エコ運転を続けることびできます。 

下のサイトか5無料でドライバー登録し、 E1 
Grand Prix に参加できます。 


E1 Grand Prix: http://e1gp.jp 


《 El Grand Prix に関しては、 El Grand Prix 運営 
事務局 ( http://e1 gp.jp/e1 gp/cgi/Manage. 
cgi) へお問い合わせください。 


® 現在のスコア 

すべての走行シーンに対するエコスコアで 
す。 

@ 山ス]ァ履歴) 

エコスコア履歴を最新から10件表示しま 
す。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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エコスコアを見る* 


■ スコアアップのポイント 

エコスコアは、車の速度や加速度か5計算されま 
す。下の点にま意して運転をするとスコアび 
アップします。 

急な坂道など、走行環境によ0エコスコアび低< 
計算される場合びあ D ますのでご了承<ださい。 

• 発進： 

ゆるやかなアクセルの踏み込みを推奨しま 
す。発進後の日秒間は、20 km / h 程度の走行び 
目安です。 

• 巡航： 

通常走行時は、加減速の少ない一定した速度 
維持を推奨します。車間距離に余裕を持ち、 
速度にムラのない走行をしましよラ。 

• 減速： 

スムーズな減速を伴5停止を推奨します。停 
止位置び分かった5、早めにアクセルか5足 
を放し、エンジンブレーキを利用して減速し 
ましよつ。 

エコスコアを常時表示ずる 

エコスコア画面を常に表示できます。 

1 地図画面上の 〔マップメこ： L - 巧 タッチす 
る 

(地図ビュ-の設が 一 〔削穂お設定） 一 
嘘時1 ] ス ] ア表示) を選ぶ 



地図の左側にエコスコア画面び表示されま 
す。 























車両情報を使いこなす 


ま両情報を 18 いこなす 


時計を設定する 

時計を画面上に表示させた0、時刻を調整できま 
す。 

時計に表示されている時刻は、 GPS システムによ 
D 、 ほぼ正確に表示されます。 

1 ^ スイッチを押す 
(その他設お 一 CWl を選ぶ 


ナビソフトのバージヨン情報 
を見る 

地図データおよびナビソフトのバージヨンを確認 
でさます。 

1スイッチを押す 

(その他設定) 一 
けビバ-ジョン情報 巧選ぶ 


2 設定したい項目を選ぶ 


設走 > 時な らが J 


巧時ち示 



ド 

M 特巧表示 




すフたか巧お 

/ 4 户 

化 fy 





ザ-. 


い 


r 常時表示 : _ 

画面上の時計表示の ON / OFF を設定しま 
す。 



(点巧) 


時計を画面上に表示さ 
せます。 


(消灯）：時計を画面上に表示さ 
せません。 

(24 時間表示） ： 

12時間/ 24時間表示を切0替えます。 



(点巧）： 


24時間表示にな0ま 
す。 


(消灯）： 12 時間表示にな0ま 
す。 

(オフセット調整） ： 

時間を調整します。 


:1分単位で時間を戻します。 
:1分単位で時間を進めます。 



バージョン情報を確認する 
地図データバージョン情巧 



I 

ナビソフトバージョン情報 


國 - 

(※〇地図データは、原則として年2回程度更新し 
ています。新しい地図データへの更新は、曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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車両情報を使いこなす 


車両の機能を設定ずる 

ナビ画面か5車両の各機能を設定できます。 

1 ^ スイッチを押す 
けの他設定) 一 d ® を選ぶ 



下の設定びできます。各機能の詳細は車 
両の取扱説明書をお読み<ださい。 

(ドア□ック解除自動ル-ムランプ点の ： 

キー連動室内照明システムを ON / OFF しま 
す。 

け-トラ仆感度調整 产 : 

オートライトシステムの感度を調整しま 
す。 

(離) I 動間欠ワイパ-) : 

間欠ワイパーの車速感知機能を ON / OFF し 
ます。 

C 車両誠の欄化） ： 

上記の車両設定を初期設定に戻します。 
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ノ、ンズフリ——巧日が ( —^し"'て 


八ンズフ U —電話について 


携帯電話の接続のしかた 

本機と携帯電話の接続は、 Bluetooth ® 接続と通信ケーブル接続の2種類びあ D ます。 

P 携帯電話を接続する... P .37 

操作スイッチとマイク位置 

八ンズフ IJ ーフオンの操作は、ステア IJ ングスイッチで行います。通話は専用マイクで行います。ステ 
ア IJ ングスイッチの形状やマイクの位置は車種によって異な D ます。 

マイク 


















ノ V ンズフ u —フォンの基本操作 
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J \ンズフリーフオンの基本操作 


電話をかける 


■ 電話操作画面の見かた 


1ステアリングスイ ツチの mm ス 
イッチを押す 


2方法を選ぶ 


巧活 f • m T.ilCoiTj 


1 巧 巧 ブイかル 

1ち■巧 巧 お巧かな 

巧) 8の19 度 

R 医 巧 Q 巧 

八ンスフり一16 ち 

S お巧;房が 

ダイクル入力 



お巧ィトつ »巧ガイドゴブンさ»すと.で Pa 、 ぶ* S 3 民でさ$す 


广短縮タイヤル） ： 

短縮ダイヤルに登録した番号で電話をかけ 
ます。 

CmmM )- 

発着信履歴か5電話をかけます。 

( A ンズフリ-電話帳） ： 

ノ V ンズフ IJ 一電話帳か5電話をかけます。 

(タイヤル入力） ： 

電話番号を入力して電話をかけます。 

( HD / diyciB : 

短縮ダイヤルの登録番号1，2，3に登録さ 
れた電話番号に、ワンタッチで、相手先に 
電話をかけます。 


①⑤⑤ 

'■ ■ 


巧話 Us * がパ!ス||^，る 


1巧«タイサル 1 

宮 g 巧》 

お巧ブイけ 


R 医巧邑0 


八ンズフり一«ち巧 

«お巧 g 巧 


タイヤル入力 


ミ’-- ’ 


ぶなづイト) «巧ガイドづタンと.^な一いだ*!を gB でごさす 


① 


© 


Bluetooth ® アイコン 

Bluetooth ® 携帯電話を接続すると表示されま 
す。（※り 

バッテリー表示 



携帯電話の電池の状態を表示します。 


感 アンテナ表示 

電波の受信状態を表示します。 


國 - 

(※り数字は登録番号です。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフオンの基本操作 


■番号を入力してかける 


■ 短縮ダイヤルか5かける 


1ステアリングスイ ツチの mm x 
イツチを押す 
f ダイヤル入が を選ぶ 


2市外局番から入力し、 C 電話をかける 席 
選ぶ 


巧語! ► ダイヤルみで わ m で I わがつ 

0卵17のが**^ 

1 2 3 巧正 

A ' 5 .6 巧お穿な 

7 e 9 をか 1)5 

L ■ J — 。 ' - 


C 1 縮登録） ： 

入力した電話番号を短縮ダイヤルに登録し 
ます。 



短<タッチすると、1文宇消します。長< 
タッチすると、すべての文字を消します。 


3通話する 


通話を終了するには、 (電話を切る:) を選ぶ 
か、ステア IJ ングスイツチの M X 
イッチを押します。 


あ5かじめ短縮ダイヤルに電話番号を登録する必 
要びあ0ます。 

1ステアリングスイ ツチの mm ス 
イッチを押す 
(短縮ダイヤル) を選ぶ 


相手先を選ぶ 



走行中は短縮ダイヤル IJ ストの1〜10番ま 
でを選ぶことびできます。 


3 (■話をかけが を選ぶ 



( mu ) ■ 短縮ダイヤルを編集できます。 
G 肖去 :短縮ダイヤルを消去します。 


4通話する 

通話を終了するには、 C 電話を切 がを 選ぶ 
か、ステア IJ ングスイッチの ra x 
イッチを押します。 
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■ 発信/着信履歴か5かける 

発信/着信/不在着信履歴はそれぞれ最新の30 
件までび自動的に保をされます。 

1 ステアリングスイ ツチの mm ス 
イッチを押す 
ciiiii ) を選ぶ 


國 - 

(※〇電話番号び登録されている相手先は登録名び 
表示され、登録されていない場合は電話番号 
が表示されます。また「非通知」に電話をか 
けることはでさません。 


2 相手先を選ぶが 1 > 



C 発信/着信切り觀) を選ぶと、発信履歴一着信 
履歴^不在着信履歴に切0替わ0ます。 
走行中は発信/着信/不在着信の履歴 IJ ス 
卜の1〜日番までを選ぶことびできます。 



3 f 電話をかける J を選ぶ 



厂短縮登録ず る） ： 

短縮ダイヤルに登録します。 

dUD: 

発着信履歴を消去します。 


4 通話する 


通話を終了するには、 (:電話を切る:) を選ぶ 
か、ステア IJ ングスイッチの M X 
I イッチを巧します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフオ ンの基本操作 


■ 八ンズフリー電話帳か5かける 

あ5かじめ携帯電話の電話帳を本機に登録する必 
要びあ D ます。 

P 携帯電話の電話帳を登録する... p . 19 5 

1ステアリングスイ 、ソチの mm ス 
イツチを押す 
い、ンズフリ-■話帳) を選ぶ 



4 〔電話をかける) を選ぶ 



r 短縮登 I まずる） ： 

短縮ダイヤルに登録します。 

(■ H 牛消まず る） ： 

発着信履歴を消去します。 


r 番号を消まず る） ： 

電話番号を消去します。 


通話する 


通話を終了するには、 (:電話を切る) を選ぶ 
か、ステア IJ ングスイツチの ra x 
イッチを巧します。 


剛 - 

(※〇携帯電話のメモ U 読み出しをせずに操作をす 
ると、「携帯><モリを読み出しますか？」と 
い5メッセージが表示されます。 

(電話帳ダウン□-ド) を選ぶと、携帯メモ U の読み 
出しびでさます。 
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■ 施設に電話をかける 

施設情報やテナント情報に電話番号情報びある場 
合、情報表示画面か5電話をかけ5れます。 


r 電話に出る) :電話に化ます。 
dUD :電話を保留にします。 
G 着信拒否ずる) :電話を拒否します。 


1 施設情報画面を表示する 


〔■話をかける 席選ぶ 

ルート探を提果 > mw モ 

で"り互己） 

Oq 巧 B か T マパ？ 

'd 巧点 • AS * シーバラダイス 

な巧 

夕态に!ち市を巧 E AHA 

ここへ巧 （ ’ 

挂巧 g 車巧 '弓 

fi 巧を なる 

巧な g ち 

XX 心 KJOWX が 

ここちを g する な 


施設に電話びかか D ます。 


2 通話する 


通話を終了するには 、 r 電話を切る) を選ぶ 
か、ステア IJ ングスイツチの M X 
イッチを巧します。 


電話を受ける 

電話びかかって<ると、呼び化し音び鳴0、自動 
的に着信画面にな D ます。 


■ 電 i 舌に出る 


1 (電說こ出る) を選ぶか、ステアリングス 
イツ チの** スイツチを押すが 1 ; 


巧 話 


»♦ m ス || 

Sffl 中… 

0:00 

1巧留する 

的 こ....-，:， 


餐巧拒否する 

rv(xj で s ■ a P ぴで P * す 

■ 1 


通話する 



通話を終了するには、 （: 電話を切る) を選ぶ 
か、ステア IJ ングスイツチの ra x 
イッチを巧します。 


■ 着信画面の見かた 

着信応答画面には、短縮ダイ中ルちし<は八ンズ 
フ IJ 一電話帳に着信相手の電話番号び登録されて 
いる場合は、種別アイコンと相手の名前び表示さ 
れます。 


種別アイコン 着信メニュー 

I 巧手の名前 I 



※走行中は番号は表示されません。 


國 - 

(※リ Bluetooth ® 接続時に電話機本体で電話を受け 
た場合、電話の機種によ0八ンズフ IJ 一通話 
にならない場合びあ0ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフオ ンの基本操作 


通話中の操作 

通話中にいろいろな操作びでさます。 


■ 通話中画面の見かた 

通話中は、短縮ダイヤルちし<は八ンズフ IJ 一電 
話帳に通話相手の電話番号び登録されている場合 
は、種別アイコンと相手の名前び表示されます。 

また、目安として通話時間び表示されます。 



※を巧中は番号は表示されません。 


(1 話を切が ： 

電話を切ります。 

( A ンドセット切替） ： 

Bluetooth ® 接続のときに、携帯電話本体での通話 
に切 D 替えます。再び八ンズフ IJ 一通話に戻すに 
は、スイッチを押します。^•^リ 

(ミ： L-H こずる） ： 

相手に声び間こえないよ5にします。 

(ダィャル入が ： 

通話中の番号入力に使用します。入力画面か5通 
話中画面に戻るにはをタッチします。 


■ 別の画面を表示ずる 

着信中、通話中、保留中に地図画面など別の画面 
に切0替え5れます。 

1通話中にコント□ールパネル上のス 
イッチを押す 


地図画面やメニュー画面び表示されます。 
n を巧すと再び電話画面び表示され 
ます。 


音量を調整する 

着信中は着信音量び、通話中は受話音量び調整さ 
れます。 

音量の調整はコント□ールパネルの taj スイッ 
チで調整します。 

豁ィ QY 赢 

ステア IJ ングスイッチの mm / 
ISD 、 •スイッチ でち音量の調整びで 
さます。 


國 - 

(※り. 携帯電話本体で切0替えできる機種ちあ 
0ます。また、機種によって切0替えが 
でさないちのちあ0ます。 

• エンジンを切ったあとち通話を続けたい 
場合は、あ5かじめ携帯電話での通話に 
切0替えてからエンジンを切って<ださ 
い。 
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音量を設定する 

電話音量をあ5かじめ設定できます。 


1 ^ スイッチを押す 

(■IS > Mil 一 CM ) 一 Cfiiil を選ぶ 


2設定したい項目を選ぶ 



儒信龍） ： 

着信音の音量を調整します。 

(HID: 

通話先相手の声の大ささを調整します。 

cmiD ： 

自分の声の送話音量を調整します。 

(自動応答保留） ： 

電話びかかってさたときに、自動的に保留 
することびできます。保留中は電話びつな 
び D 、 かけた人に応答でさないことを音声 
で案内します。走行中などですぐに応答で 
きないときに設定してお<と便利です。 

(車睡の着信音使用） ： 

携帯電話を Bluetooth ® 接続している場合、 
着信時に車載機の持っている着信音を鳴5 
します。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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電話番号を登録する 


電話番号を登録ずる 


短縮ダイヤルを登録/編集す 
る 

短縮ダイヤルに登録してお<と簡単に電話をかけ 
ることびできます。最大40件登録できます。 

1 ^ スイッチを押す 

〔電話.通信) 一 〔電話) 一 
f 短縮ダイヤル登録•編集 を選ぶ 


2 rill ® を選ぶ (^1) 



3登録方法を選ぶ 



广発着觀歴から登新 ： 

発着信履歴か5選んで登録します。 
(A ンズフリ-電話帳か! 5 登録） ： 

八ンズフ IJ - 電話帳か5登録します。 
(入力して登録） ： 

電話番号を入力して登録します。 


國 - 

(※〇すでに登録済みの項目を選ぶと、内容を編集 
でさます。 
































電話番号を登録する 


携帯電話の電話帳を登録する 

携帯電話のメモ IJ を読み化して、八ンズフ IJ 一電 
話帳に登録します。ケーブル接続の携帯電話已 
台、 Bluetooth ® 登録された携帯電話日台まで登録 
できます。 （1 台あた0最大1000件） 

1 ^ スイッチを押す 

(■話•通信） 一 励 一 
い、ンズフリ-電話帳 席選ぶ 


2 嘘帯メモリ-おダウン日-ド) を選ぶ 



すでに携帯電話のメモ IJ び登録されている 
場合は、メッセージび表示されます。 

メモ IJ を1件ずつしか送信でさない携帯電 
話の場合は、 嘘帯メモリ創日ダウン□-ド) をタッ 
チして、1件ずつ登録して < ださい。 


3 fi のを 選ぶ 


設お ► A ンズフリ-■な* m .11 


而な Ifi データぴあ D まだん。 

が巧イモリをブウン □— ドしまずか？ 

^いいぇ 


メモ IJ の読み化しを開始します。携帯電話 
の接続ち法によつて異な D ます。 


4 メモリの送信をする 


Bluetooth ® 接続の場合 


設お►"ンズフり-■は* tm m .|| 


この H 面のまま、次帯«巧を 
巧作してください。 

W 拭名 MY-CAR を巧巧し、巧巧 JR 巧からお 
ぶしたい巧巧ィモリをを巧してください 

I ネ V ンじル J 


お使いの携帯電話を操作します。^^ 1 > 

通信ケーブル接続 （ FOMA ) の場合 


ミをを， n ンむ U- ■ な w わ mT»il 


この 迈 面のまま. 巧巧 S 括から 昭化 S 号を 
入 巧してくだごい.なに 巧巧《 窗の函 面に 
-なつて 1 をんたし 巧巧 おさむろ 巧 ホイモリ 
をち巧して 吃ださい_ 



1" 


携帯電話に端末暗証番号を入力します。 

い》 2) 


次に画面に表示される4析の数字を入力し 
ます。 

通信ケーブル接続 （ WIN ) の場合 


泌疋 ► A ンズフり一電な •！ 

t# m .|| 

この宙巧のホホ、巧を巧巧を 


巧がしてください。 


W 規各 MY-CAR を巧巧し、 

巧巧 JR 巧からお I 

をしたい巧巧タモリをを巧してください 


1ネでン た ル1 J 


端末暗証番号を入力し、 巧庵^を 選びま 

す。同 


剛 - 

(※りお使いの電話番号によっては自動的にメモ U 
読出しび開始される場合びあ0ます。 

(※り）携帯電話の端末暗証番号は、操作用暗証番号 
になります。暗証番号を特に設定していない 
場合は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご 
覧にな0、初期値を入力して<ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフォ ンを使いこなす 


! \ンズフリーフォンを使いこなす 


ノ V ンズフ IJ ーフオンを活用するために、様々な機能を設定できます。 


電話機を選択する 

1ステアリングスイ ツチの mm ス 
イツチを押す 
[ 〔電話機選択) を選ぶ 

12使用する電話機を選ぶ 



3 を選ぶ 


巧話!^ ■ am ぉ 々 am T ‘ i わがつ 

デバイスち 

デバイスアドレス I « 雜する 

化な: xxjoi : なな I すずる 

モ巾 IJ 了ち 


席 続ず る） ： 

選択した電話機に切 D 替わ D 、 八ンズフ IJ 
一に接続します。 

dSD: 

選択した電話機を編集できます。 

(MUD: 

選択した電話機の登録を消去します。 


登録した電話番号を消まする 

1スイッチを押す 

(■話•通信い C 1 新 一 
けち巧顧) を選ぶ 


2消去したい項目を選ぶ 



厂短縮タイヤル） ： 

短縮ダイヤルを一括消去または1件消去で 
さます。 

(発龍履歴） ： 

発着信履歴（発信履歴、着信履歴、不在着 
信履歴）を一括消去、履歴ごとの消去、1 
件消去でさます。 

0、ンズフリ-電話帳） ： 

八ンズフ IJ 一電話帳を一括消去または1件 
消去でさます。 

(メモリ全消ま） ： 

接続されている携帯電話の短縮ダイヤル、 
発着信履歴、八ンズフ IJ 一電話帳の登録内 
容をすべて消去します。 

け-ブル接続電話機肩報の消ま） ： 

ケーブル接続時のみ表示されます。接続中 
の電話機外の情報をケーブル接続機器単 
位に一括消去します。 
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Bluetooth® の設定をする 

1 ^ スイッチを押す 
〔 Bluetooth ) を選ぶ 



^ Bluetooth で接続) : 

Bluetooth ® で接続します。 

Cliii ) : 

Bluetooth ® 機器の登録、ユーヴー設定をし 
ます。 

(機器 (Pg 綱] 旨， 瞧•消去） ： 

接続する Bluetooth ® 機器の切0替えや名称 
の編集、登録の消去びでさます。 

(車載11の Bluetooth 情報•変更） ： 

車載機の Bluetooth ® 情報の変更をします。 


3 登録する携帯電話のキャリア名を選 
ぶ 



メッセージび表示されます。 


4 携帯電話を操作する 


操作については、携帯電話の取扱説明書を 
ご覧 < ださい。 


■ Bluetooth ® 携帯電話の切替-編集 
をする 

ll ^ 又イッチを押す 



fBluetooth ) 一 

(機器の接続切替•編集•消ま） 一 
リ\ンズフリ-■話) を選ぶ 


■ Bluetooth ® 携帯電話の登録をする 

1 ^ スイッチを押す 

( Bluetooth ) 一 CHH ) を選ぶ 

12 メッセージを確認して、 （ P リを選ぶ 


ミさ定 ►Bluetooth tlf Till ( 二 * る ) 

，广 

さ巧ずる BluetoothW おは巧巧お居でずか？ I 

I 

いいえ'ネ，ン。ル I 

■- ^'..';‘*；^ぃ:〇?〇〇一す‘ぶ.里お 


電話機を選ぶ 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフオ ンを使いこなす 



CS 続ず が ： 

別の電話機に接続を切0替えることびでき 
ます。 

auD ： 

登録されている Bluetooth ® 携帯電話の名称 
やキヤ IJ ア名を変更でします。 

GUM)- 

Bluetooth ® 携帯電話の登録を消去します。 


データ通信を設定ずる 

■ 携帯電話会社を設定ずる 

通常は、携帯電話を接続すると自動でデータ通信 
用の設定を行います。データ通信びでさないなど 
の場合は、設定を確認し、必要に応じて手動で設 
定します。 


■ Bluetooth ® 情報の確認と変更をする 


^ スイッチを押す 


1 スイッチを押す 
CBIuetooth J 一 

C 車載機の Bluetooth 情報•変を を選ぶ 


2 設定したい項目を選ぶ 



厂■話. ii 信） 一 げ-夕通信つ 一 
Cf 帯■話会が を選ぶ 



設定に失敗していると 、 ( 携帯電話会な) のち側 
び空欄になっています。その際は手動設定 
を行います。 


C 7、° スキ-) : 

車載機のパスキーを変更します。 

(デバイスる） .. 

車載機のデノ (イス名称を変更します。 

(デバイスアドレス） ： 

車載機のデバイスアドレスを表示します。 
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2 dUD - 

f 携帯電話会社選} のを 選ぶが 1 > 




■ プ□バイダを設定ずる 

携帯電話会社の提供プ□バイダ！;(外のプ□バイダ 
を登録して使用でさます(通常は登録しな < てち 
接続でさます)。 

登録でさるプ□バイダは1件のみです。 

登録したプ□バイダを選んで使用でさます。 


1スイッチを押す 


r ■話•通信 ）一 げ-夕通信つ 一 
け□バイダ) 一 riiii ) を選ぶ 




2 各項目を設定する 


設まバ c バィダ m で11 わおつ 


1布な#ちのがな 

I を’ 

1-ザ这の巧贫 


咖‘ド麵 1 

DN5 の登お 

an ? 防 1 

ブ日丰州イの登録 *'， 

ブ□わけ-が-卜。登巧 

和 


觸 - 

(※り通常は 巧画霞是) に設定されています。 

(※り） （1 馬査疆) を選んで、携帯電話のプ□バイダ必 
外を設定することちでさます。携帯電話会社 
似外のプ□パイタ'を登録すると、リストには 
「ユーヴー設定」と表示されます。 


1；(下の項目を設定します。 

(電話番号の登録） ： 

ダイヤルアップ接続するアクセスポイント 
を入力します。 

(ュ-ザ名の登録） ： 

接続時に使用するユーヴ名（□グイン名） 
を入力します。 

(パスワ-ドの登録） ： 

パスワードを入力します。 

Cpns の登録) : 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ノ V ンズフ ij ーフオ ンを使いこなす 


〔センタ-か5取得ずのの 【 


ON 


ドレスを自動取得します。 


I 点灯時は DNS ア 


〔プライマリ DNS の登録 ) および 任 カンダリ DNS の登録) 

を入力して登録するには、 


けンタ-か5取得ずる) の^■を消口しま 
す。 


け□キシサ-パの登 i ) : 

プ□キシサーバを利用する場合はアドレス 
を入力します。 

け□キシサ-パポ-卜の登録） ： 

プ□キシサーバを利用する場合はポート番 
号を入力します。 


り-ザ設定の消お ： 

設定した内容を消去します。 


■ 音声/データ同時機能を設定する 

接続された携帯電話によっては、カーウイングス 
でオペレータに接続したときにダウン□ー ド操作 
をしな<てちデータを取得でさます。また、デー 
夕の自動通信中に電話をかけた0受けた D でさま 
す。通常は設定する必要はあ0ません。 

携帯電話会社の選択でユーヴー設定を選んでいる 
ときは機能を利用できません。携帯電話会社を選 
択してか5設定して<ださい。 

携帯電話によっては機能を設定してち使用できな 
い場合びあ D ます。 


設定したい項目を選ぶ 



1ソ下の設定びでさます。 

(輔検出觀 n : 

接続された携帯電話び機能を利用可能であ 
れば自動で機能を ON にします。 

(剛き機能を利用ず る） ： 

機能を ON にします。 

(刷寺機能を利用し ない） ： 

機能を OFF にします。 


1スイッチを押す 

n 前動 一 げ-夕 ii 信） 一 
f 音芦/デ-夕同時機能 _) を選ぶ 
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カー ウイングス 



ーウイングス 


カーウイングスは、携帯電話を接続し、カーウイングス情報センターと通信することで、車内で必要と 
するさまざまな情報を提供するサービスです。 


防ァド バィス 

♦ 車をお譲0になる場合は、必ず退会手続きを行って<ださい。また本機に保をされている情報ール 
など）は消去してください。詳しくは、カーウイングスお客さまセンターにご相談ください。 

♦ サービスを提供する5えで必要となる情報（例えば、車の位置や車載機 ID 、 携帯電話番号など）はご利 
用時にカーウイングス情報センターへ自動的に送られます。 

♦ カーウイングスのサービスをご利用になると、携帯電話の通信料金がかか0ます。 


カーウイングスをお使いになる前に 

■ サービスのお申し込みについて 

サービスのご利用にはカーウイングスへのお申込みび必要です。詳し<は曰産販売会社またはカーウイ 
ングスお客さまセンターへお問い合わせ<ださい。 

■ ご使用上の注意 

• カーウイングスをご利用になるときは、必ず本機に携帯電話を接続して<ださい。^^ 1 > 

• 接続する携帯電話によって、一部ご利用できない機種びあ0ますので、詳し<は、カーウイングス 
お客さまセンターでご確認<ださい。 

• 携帯電話の電波状態などによっては、情報センターに接続でさない場合や、途中で通信び途切れる 
場合びあ0ます。電波状態び良好になってか5再度通信を行って<ださい。 


メニュー項目の詳細などについては、カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせ<ださい。 
カーウイングスお客さまセンター： 

0120-981-523 

受付時間9:00〜17:00 (年末年始を除く） 

ホームページアドレス 
http :// www.n に san - carwings.com 


國 - 

(※り au WIN をケーブル接続でご使用の場合には、 
機種によって USB 接続設定があ0ますので、 
「データ転送モード」または rPacket WIN モ 
デムモード」に設定して<ださい。（設定方 
法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧< 
ださい。） 









カー ウイングス 


203 


こんなことがでさます 


カーウイングスでは、次のよ5なサービスをご利用いただけます。メニュー項目の詳細などについて 
は、カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせ<ださい。 


最速ルート探索 （反 P.206) 

カーウイングス情報センターか5最新の交通情 
報をダウン□ー ドすることによ〇最速ルートを 
探索します。 



情報チヤンネル ifg) p.208) 

交通情報や天気など、ドライブに役立つ情報を 
提供します。 



おまかせ再生 (jE) p.212) 

カーウイングス情報センターびおすすめ情報 
を、場所や時間に応じて自動的に提供するヴー 
ビスです。 



オペレータ {0 p.204) 

オペレータにご要望を伝えるだけで目的地や経 
由地または登録地の設定、施設情報検索、電話 
接続びご利用いただけます。 



この街ガイド {0 P.211) 

施設情報をさまざまな分類で検索することびで 
さます。 



メ—ルり Dp .212) 

メールを受信します。受信したメールを音声で 
読み上げます。車の現在地をメールで送ること 
ちでさます。 



ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


力—ウイングス 
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オペレータを活用する 


オペレータをミ舌用する 


オペレータの基本操作 


オペレータの設定をする 


1 地図画面上の ( オペレ-夕) をタツチする 
□頭で要望を伝える 





電話機本体では操作しないで<ださい。 


2オペレータの指示があってから、 
け’ウン□- ド馆 選が※ 1) 



オペレータ接続時に現在地の情報を自動的に送信 
するかを設定でさます。 

1 ^ スイッチを押す 

(電話•通信 j 一 ( Tcarwings J 一 
巧巧户夕設是馆 選ぶ 



np び点巧し、オペレータ接続時に現 
在地情報び通知されます。 


オペレータとの会話中に (ダウン□-ド) を選ん 
でちデータはダウン□ードされません。才 
ペレータの指示びあってか5( ダウンロ-ド 馆 
選んで < ださい。 

オペレータとの通話中にスイッチ 
を巧すか、 （17) を選ぶと電話回線を切断 
し、終了することびできます。回線切断に 
は時間びかかる場合びあ D ます。 


國 - 

(※り • カーウイングス情報センターとの通信中 
に ( S 7) を選ぶと、電話回線を切断し終了 
することびできます。 

• ご利用の携帯電話の機種や通信設定の状 
態によ0、自動的にダウン□ー ドを行5 
場合びあ0ます。 
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オペレータにおねがいできること（通話例） 

>〇 




>〇, 


00 R を目的地じしたい 




はい、 

力ーウイングス 
AA です。 



00肤じ巧きたいのですが 




かしこまりまし 
00职を目的巧に 
設をいたします， 


梁扇 


お願いします 


ご利用ありがとう 
ございました， 

请巧をダウン 
口ードしで<だ 
、さい 




例えばこんなふうにお使いいただけます 

目的地設定： 

目的地を伝えるだけでオペレータび目的地や経由 
地を設定します。 

電話接続： 

電話番号をお調べし、お客さまの携帯電話か5直 
接接続できるよつしします。 


情報検索： 

ご要望に応じたさまざまな情報をお調べします。 
□ー ドサービスの取0次ぎ： 

ドライブ中に故障など予期せめトラブルび発生し 
た場合は必要に応じて□ー ドサービス業者へのお 
取次をいたします。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


力—ウイングス 
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最速ルート探索 


最速ル-卜探索 


最速ルートを探索ずる 


■ 最速ルート探索の設定をずる 


アドバイス 

♦ 最速ルート探索を利用すると、携帯電話の通 
信料金びかか0ます。 


1 110 スイッチを押す 
f 最速ル-卜探索 巧選ぶ 



2ルートを選ぶ 



歐ァド バィス 

♦ 自動ダウン□ー ドを設定すると、設定した夕 
イミングで通信を自動的に行います。カーウ 
イングス情報センターとの通信には、携帯電 
話の通信料金びかか0ます。 


• 行き先を設定したときに自動でダウン □ 
—ドする場合 

1 iim スイッチを押す 

(探索条件設定い 

( 最速ル-卜探索の自動ダウン□-ド設定 巧選ぶ 


2 近き巧設剧きにダウント りを 選ぶ 


ル—卜> «あル-卜巧*の自おヴつン D - ド巧定 b ， 古) 


巧さをな定冉じブウンロード 

ダウン□ー ド時巧の阳闻 巧み-’な L 



I び点なし、設定されます。 


ルートガイドを開始します。 
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• 自動接続時間を設定する場合 

最新の交通情報などをダウン□ー ドするため定期 
的にダウン□ー ドする間隔を設定できます。 

1 ilBS スイッチを巧す 

〔探顯件敵 一 

〔最速ル-卜探索の自動ダウン日-ド-爾 一 
け’ウン日-ド晒福11 を選ぶ 


2ダウン□ードしたい間隔を選ぶ 

下の設定びでさます。 

(ダウン□-ドしなし、） ： 

自動でダウン□ードしません。 

(5 分ごとにダウン日-ドず る） ： 

已分ごとに自動でダウン□ードします。 
( 1 〇分ごとにダウン□-ドず る） ： 

10分ごとに自動でダウン□ー ドします。 
( 3 〇分ごとにダウン日-ドず る） ： 

30分ごとに自動でダウン□ー ドします。 
〇 時間ごとにダウン□-ドず る） ： 

1時間ごとに自動でダウン□ー ドします。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


力—ウイングス 
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情報チヤンネルを見る 


情報チヤンネルを見る 


カーウイングスでは、情報を受信すると画面に表 
示し、音声で読み上げます。（オートプレイ）才 
ートプレイとは、カーウイングス情報センターか 
5受信した情報やメールを順に表示し、自動的に 
内容を音声で読み上げる機能です。^^ 1 > 


情報チャンネルの基本操作 

1 スイッチを押す 

(CARWINGSl 一 (■ 情報チャンネル _) を選ぶ 



3 チヤンネルリストを選ぶ 



7 2 おためし子サンみル 


3(ホ資な)巧現るな 1 

M ホ登な)巧みをな 

5 <ホ登な)現規豈巧 * 

自（来登拐)現执登贷 


カーウイングス情報センターに接続され、 
選んだチヤンネルの最新情報び表示されま 
す。 


國 - 

(※り • オートプレイはダウン□ー ドが完了した 
情報/メールから随時読み上げび開始さ 
れます。読み上げ中ち残0の情報/メー 
ルびある場合は継続してダウン□ー ドが 
行われます。 

• 1度に受信でさる情報/メールは最大6件 
です。オートプレイが終了した後に、残 
0の情報/メールびある場合は、残0の 
情報/メールをダウン□ー ドするか、確 
認するメッセージび表示されます。 
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■ 情報画面の見かた 



；前の情報を読み上げます。 

^3；次の情報を読み上げます。 

1/2： 情報番号/情報件数 
fm 位置データびあるときに表示されます。 
V 電話データびあるときに表示されます。 
Mrmrm :オートプレイを停止します。 

■ オートプレイ停止中にできる操作 

li nsi © を選ぶ 


2設定したい項目を選ぶ 



オートプレイ停止中に、下の項目を設定できま 
す。 

ciigsD : 

オートプレイを再開します。 

(賴を見る） ： 

情報に位置データびある場合に表示されます。表 
示中の情報の地図を見ることびできます。 


たこに行0 : 

目的地に設定でさます。 

(ル-卜に創!]) : 

目的地び設定されている場合は、情報の場所をル 
ートに追加できます。 

auD: 

情報に電話番号データびある場合に表示されま 
す。表示中の情報先に電話をかけることびでさま 
す。 

(画像を見る） ： 

情報に画像データびある場合に表示されます。画 
像を見ることびできます。 

dEiD: 

情報に詳細な説明びある場合に表示されます。詳 
細情報を見ることびできます。 

dSUD ： 

現在地の地図を見ることびできます。 

(チャンネル保護/保護謙） ： 

履歴に保存されている情報の中で残したい情報を 
保護した0、保護を解除することびできます。保 
護解除は、保護び設定されている場合に表示され 
ます。 

(チャンネル消ま） ： 

履歴に保をされている情報を消去します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


力—ウイングス 








































情報チヤンネルを見る 


■ お気に入りに登録ずる 
1スイッチを押す 

fCARWINGSl ^ り青報チャンネル _) を選ぶ 



フオルダーチヤンネルを選び、メッセージ 
にしたびって登録操作をします。 


■ 読み上げ音量を調整ずる 
1スイッチを押す 
Cliii ) を選ぶ 

2 fCARWINGS 龍馆 選ぶ 



日、 @ にタッチして調整します。 








































各種サービスを利用する 



交通情報を取得ずる 

■ 自車位置周辺の情報を取得する 

スイッチを押す 


( CARWINGS ) ^ 〔紙帯情報ダウン□-ド) を選 
ぶ 



叛帯情報をダウン□ー ドします。 


■ 地図を動かして情報を取得する 


情報を取得したい場所にみを合わせ 
る 


I マップ メニュー) 一 
(紙!情報ダウン□-ド) を選ぶ 
門ち 



叛帯情報をダウン□ー ドします。 


この街ガイド 

スイッチを押す 


fCARWINGS ) 一 ( X の街ガイド) を選ぶ 


カーウイングス情報センターに接続され、 
この街ガイドを開始します。 


ガイドび開始すると、地図画面に「この街ガイ 
ド」と表示されます。 



(リスト） ： 

施設 IJ ストを表示します。 

脑： 

この街ガイドを終了します。 


巧ぶ资巧を横を 


マツブルレジ サー ガイド I 

マツブルな巧ガイド 

マツブルがな巧イド _ 一 

マップル巧6ガイド _ 户) 



各種サービスを利用する 


力—ウイングス 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 



































各種 サービスを 利用する 


おまかせ再生 

歐ァド バィス 

♦ 自動通信によ0、接続するごとに携帯電話の 
通信料金びかか0ます。 


1スイッチを押す 


CCARWINGSJ - e おまかせ再生開始つ を選ぶ 



*1： 今巧は R 括を接おするだけで、ドライプずる 
一每巧や時聞などに合わせて情報たンターか日 
J 役立つ悄深を有 R のじごお巧しまず 

V 

伴;が _ いりぇ 
、 百 

ななに育。た S すすめ ffl 巧 S 自 R 的じ巧巧する民去 ができ巧 


メツセージび表示されるので 0^ をタツ 
チすると、おまかせ再生び設定されます。 


設定すると、地図画面に「おまかせ再生」と表示 
されます。 



おまかせ再生び開始すると、「おまかせ再生接続 
中」と表示されます。おまかせ再生を終了すると 
きは、画面上の (fT) を選びます。 


メール 

团ァド バィス 

♦ メールを受信するには、受信用のメールアド 
レスをカーウイングスホームページの会員専 
用ページで登録する必要があ0ます。詳し< 
はカーウイングスお客さまセンターへお問い 
合わせ < ださい。 


■ メールを 送信する 

車の現在地と電話番号をメールで送信でさます。 
初期設定時の送信元メールアドレスは、 
kokoma 峭 dub.nissancarwings.com と林リます〇ぶ 
信されるメールのタイトルは「ここにいます」と 
な0ます。また現在地を表示するための URL を添 
付して送信されます。 

1スイッチを押す 

CCARWINGS ) 一 [メール) 一 
にこです車メ-ル送信 巧選ぶ 



厂最近 CD 送嫌か 

送信メールか5選択して送信します。 

(受信メ-ルから） ： 

受信メールか5選択して送信します。 

(登録アドレスから） ： 

登録アドレスか5選択して送信します。 

(MME)' 

八ンズフ IJ 一電話帳か5選択して送信しま 
す。 

(アドレス入が ： 

メールアドレスを入力して送信します。 

































け-ルアドレス帳か! 5) : 

カーウイングスホームページに登録されて 
いるメールアドレス帳か5選択して送信し 
ます。 


■ メールを 受信ずる 

メールの 本文は、全角文字で約1000文きまで受 
信でさます。受信可能な文字数を超えた分の文字 
は表示されません 


スイッチを押す 


(CARWINGS ) 一 しメ - ル) を選曲 


f 新着メ H のを選ぶ 


カーウイングス情報センターに接続され、 
新着メールを受信してオートプレイび始ま 
D ます。 


メールを 返信ずる 


( 読み上げ停止） 一 〔返信する 巧選ぶ 


返信文を選ぶ 


■ 受信履歴を見る< 


※リ 


I スイッチを押す 


fCARWINGS) 一 QH レ) を選ぶ 


( 受信メ - 臟歴 ） - 
メールを選ぶ 


メールび表示され、オートプレイび始ま0 
ます。 


國 

(※い 


履歴は、最大50件まで保存されます。 

保をされているメールびすでに最大件数 
に達している場合は、新着メールを受信 
するたびに古いメールから順番に消去さ 
れます。残しておきたいメールは10件ま 
で保護でさます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 




1 

, お上げ巧历 

おな 5 せ 

n & 化する1 * 

巧ちみわけ liRR ♦じなり♦した， 

巧€« 巧 示 

XXXに央てください， 

巧度 

巧 ft をつけて. 


消去 

む 


CARWINGS ►斯■夕ール ♦♦ m ,11(0* る，‘1 

お巧らせ 

A , 

巧ろなりけ siWK かこなりました. 

XXXにホて < ださい， 

わ fF ， S つけて， 

1/1 



_ 



各種サービスを利用する 



力—ウイングス 
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カーウイングスを使いこなす 



ーウイングスを使いこなす 


まおおングスの履歴か5情 


妾ジィングスのき種-設定を 


1スイッチを押す 

〔 CARWINGS ) 一 ( CARWINGS 16) を選ぶ 


■ 情報チヤンネルの設定をずる 

ll ^ 又イッチを押す 



下記の履歴を確認することびでさます。 
(情報チャンネル履歴） ： 

情報チヤンネルの履歴を確認でさます。 
(この街ガ仆’履歴） ： 

この街ガイドの履歴を確認できます。 
(オペレ-夕履歴） ： 

オペレータ情報の履歴を確認でさます。 


r 電話.通信つ 一 CCARWINGS ) 一 
通報すヤンみ履® を選ぶ 


設定したい項目を選ぶ 



厂自動的に取得ず み ： 

自動接続する時間や情報チヤンネルの選択 
を設定できます。 

(表示リストの頸） ： 

情報チヤンネルをお気に入 D に登録でさま 
す。また、表示 IJ ストを更新、初期化でき 
ます。 













































カーウイングスを使いこなす 



メールの 設定をずる 

I ^ スイッチを押す 


(電話.通信) 一 CCARWINGS ^ 一 广メ-ル設定) 
を選ぶ 


設定したい項目を選ぶ 


(ここでずまメ-ルの 設定） ： 

送信先の登録と消去をします。また送信文 
の登録と初期化をします。 


(返信孤誠 ： 

返信文の登録と初期化をします。 


け-ルアドレス帳の設定） ： 

メールアドレス帳の更新と消去をします。 


(受信メ-ルををて消が ： 

受信メールを全て消去します。 


(最近の送信巧を全て消ま） ： 

最近の送信先を全て消去します。 


(メ-ル設定ををて欄の ： 

メール設定を全て初期化します。 


■ 交通情報のダウン□ー ドを設定ずる 

^ スイッチを押す 


(電話 • 通信) 一 [ CARWINGS ) 一 
ほ Hi のダウン日-ド-設定 巧選ぶ 


設定したい項目を選ぶ 


ぶき備 剧ミにダウン□-ド) : 

warn (点灯）に設定すると、ルートガ 
イド開始時、自動で最速ルート探索を行い 
よす© 


(ダウン日-ド時間の間隔） ： 

定期的に交通情報をダウン□ー ドするよ5 
に設定でさます。 


車載機 ID を表示させる 

I ^ スイッチを押す 


(■話•通信） 一 fCARWINGS ) を選ぶ 


f 車載機 ID の表® を選ぶ 


車載機の ID び表示されます。 


を選ぶとカーウイングス設定画面 
に戻 D ます。 


ミを疋 ► 々 ■aiD の R 示 n T.ii 【 , < J 


巧度 WID xx-xxxxxxxx 


ON 


ダウンロード時括の巧巧 取巧しない 


あ语をの段定 

y — ルアドレスおの巧定 


.ィ近の运。 t ををて消ち 
乂ールのをををての巧化 




巧定 ►. ル技左 


力—ウイングス 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 









































































カーウイングスを使いこなす 


■ おまかせ再生を設定ずる 


1 ^ スイッチを押す 

r 電話.通信) 一 CCARWINGSJ 一 
巧■まかせ再生) を選ぶ 



•ON 


ます。 


I び点灯し、おまかせ再生び開始し 


■ プライバシー保護設定をする 

ダウン□ード-編集したカーウイングス情報を、 
同じ携帯電話を接続している間だけ表示するよう 
に設定します。 

設定した携帯電話を接続すると、自動でプライ八' 
シー保護設定び ON にな D ます。 

プライバシー保護は日件まで設定できます。 

ll スイッチを押す 


• プライバシー保護される情報 


情報チヤ 
ンネル 

お気に入0、ダウン□ードしたチヤ 
ンネル 

メール 

受信したメール、ここです車メール 
の登録アドレス-送信文、最近の送 
信先、返信文、メールアドレス帳 


上記！;!外は、プライバシー保護設定にかかわ5 
ず、常に表示されます。 

■ カーウイングスの履歴を消去する 

1 スイッチを押す 

(電話•通信 ) 一 CCARWINGS ) 一 
CCARWINGS 履歴設电) を選ぶ 



Cl 話|通信つ 一 rCARWINGS ) を選ぶ 
2 けライバシ-保護設定 语選ぶ 



1；(下の履歴を消去でさます。 

(情報チャンネル離を全て消去） ： 

情報チヤンネルの履歴を消去します。 
(この街ガイド履 li を全て消ま） ： 

この街ガイドの履歴を消去します。 

(オペレ-夕離ををて消が ： 

オペレータの履歴を消去します。 
( CARWINGS 履歴ををて消ま) : 

全ての CARWINGS の履歴を消去します。 



I び点巧し、使用する電話機にプラ 


イノ（シー保護設定びされます。 


剛 - 

(※〇 • 消去した履歴は元に戻せません。 

• 受信メール履歴は消去されません。 
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■ カーウイングスの設定を全て初期化 
する が 1 ) 

ll ^ スイッチを押す 


r 電話.通信 1 一 CCARWINGS ) 一 
し CARWINGS 設定ををてネリ期が を選ぶ 



WTiil 1 


.一—' j —- 石:い V r' 

1 CARWINGS 盼をを巧の化し、なおををて _ 

,消ちしあすか？ 

1 

が ' 1111 a. ] 


hi。 


胃を 選択するとカーウイングスの設定 
び初期状態に戻 D ます。 

下の項目を消去-初期化することびでさ 
ます。 

• 消去されるちの 

情報チヤンネル履歴、この街ガイド履 
歴、オペレータ履歴、受信メール履 
歴、メール送信先履歴、メールアドレ 
ス帳、ここです車メール登録送信先 

• 設定が巧]期化されるちの 

情報チヤンネルの設定、メールの設 
定、オペレータの設定、おまかせ再生 
の設定、交通情報のダウン□ード設 
定\プローブ情報設定、プライバシー 
保護設定 


國 - 

(※〇初期化された設定および消去された履歴は元 
に戻すことはでさません。保護されている履 
歴ち消去されます。 


C 


力—ウイングス 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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カーウイングスを使いこなす 
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音声操作の基本操作 


音声操作の基本操作 


基本的な操作の流れ 

ここでは自宅へのルートガイドを設定する操作を 
例に説明します。 

1ステアリングスイツチのス 
イッチを押す (^1) 


1音声稱巧 

ちぶる： 



1 


白をおる 

‘,! て-結を淀ラ 

'ヴ 

斤を先を巧す 

■ヴ 巧巧を巧る 

'V 

ル^卜をかるる 

呵 コマンド U ス t *' 

ぶ音开が巧スイッチをを<がすとち夕巧作モ玲了しホす 1 


音声操作画面び表示されます。 

「ピッと鳴つてか5お話し < ださ 
い」"ピッ"とい5ガイドのあと、音声待 
ち受け状態にな0ます。 


3 のを 選ぶ 


音芦惕巧 loir ； 

P 自ミへ册る 
ち 巧し ホす か？ 

ド a — いいえ 


ボイスコマンドび実行され、自宅までのル 
ートガイドを開始します。 


2アイコンが日から3になったときに 
『自宅へ帰る』と発話する ( ※の 



ボイスコマンドを認識すると、「自宅に帰 
るルートを探索します。」とガイドしま 
す。 


觸 - 

(※りガイド音声の音量は、ステア U ングスイッチ 
の女、スイッチ 
で調整でさます。 


(《2) 


M を長<押すと、音声操作がキャン 
セルとな0終了します。 ■» を短く巧 
すと、音声操作がポー ミ 状態にな0ま 
す。ちラー度を巧すと操作を再開 
します。 


ステア U ングスイツチのスイツ 
チ*を押すと、1つ前のコマンド画面に戻 


0ます。始めの画面では、音声操作を 
キャンセルします。 
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音声操作を上手に操作ずるには 

ボイスコマンドを正し<認識させて、スムーズにコマンドを実行させるには、じ(下の点にミ主意して<だ 
さい。 

同柔者びいる場合は、発話をするのを避けてち5って<ださい。 

マイクに近づいた D 、 意識的にマイクの方向に向いた0せずに、安全に運転できる姿勢でボイスコ 
マンドを発話して < ださい。 

大きな声で八ッキ IJ と正確に発話するなど、呼びかけかたを変えてお試し<ださい。また、音声を 
登録すると正し<認識させることびできます。 

ボイスコマンドは、正し<発話して<ださい。コマンドじ(外の言葉を発話してち、正し<認識され 
ません。 

「え一と」などの声を発した0すると、ボイスコマンドび正し<認識されないことがあ0ます。 

ステア IJ ングスイッチの MM スイッチを押した後、"ピッ"という音び鳴ってか5お話し<だ 
さい。話し始めるまでに時間びかかったときは、「コマンドをど5ぞ」と再度ガイドされます。 

IJ ストに表示されている行き先やチヤンネル名などは、 IJ ストの番号を発話して<ださい。 

画面上にオレンジ色で表示されている言葉びコマンドとして認識できる言葉です。白または灰色で 
表示されているちのは発話してち認識することびでさません。 

ボイスコマンドは自然な速さで発話して<ださい。ゆっ < D 話しすぎると正し<認識されません。 

■ 音声マイクの位置 

音声操作用のマイクはノ V ンズフ IJ ーフォン用マイクと共用です。 

り 操作スイッチとマイク位置" P .1 86 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


實户澤 
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音声操作の便利な使いかた 


音声操作の便利な使いかた 


それぞれの機能について、実際の音声操作の使いちについて説明しています。 


音声操作で場所を探す 

ここでは、神奈川県横お市〇〇区 AA 1 の2の3を 
検索する操作を例に説明します。 

1ステアリングスイッチのス 
イッチを押す 

音声操作び始ま0、 「ピッと鳴ってか5お 
話し<ださい」"ピッ"とい5ガイドびあ 
0ます。 


2『行さ先を探す』と発話する 

「行き先を探す」とコマンドを認識し、 
「コマンドをどうぞ」"ピッ"というガイ 
ドびあ D ます。 


3『住所』と発話する 

「住所」とコマンドを認識し、「コマンド 
をどうぞ」"ピッ"とい5ガイドびありま 
す。 


4『神奈川県横お市〇〇区 A 八』と発 
話する 


音黄操で巧す こ-。巧る) 

心 


〇巧ち府なちから入力して < ださ (A 
亩ホスイッチを押す t ボーズしホす 


「神奈川県横お市〇〇区 AA 」 とコマンド 
を認識し、「コマンドをど5 
ぞ」"ピッ"とい5ガイドびあ0ます。 


『1 の 2 の 3』 と発話する 


音声操巧卜を巧でなす ， 、巧る: 

P . y 巧を川巧なをあ 00 区と A 

* 巧 二こへ 巧く 
'な fe 巧巧 示 

か 戸 a は「イチの二のサン J のよ引こ f の jT 区はつて A 力してく 
ださしし 

B 田!•巧ぶイツチモ f すと乂し*す 


「1の2の3」とコマンドを認識し、「コマ 
ンドをどうぞ」"ピッ"とい5ガイドびあ 
0ます。 

6『ここへ行く』と発話する 


音黃操巧 > 往访 T 巧す GR 古‘ 

巧を川展 d ちち 00 区&& 1 - 2-3 

•が ここへ巧く 
巧! ち巧巧を 

の目の化こ扭ちしルートを巧あするさはに こ、 巧く L 化密を 
片_る W 合は f わ!^巧示 J と A 力しでくだ古い， 

4田 I •化乂イッ于 s'f すと术-乂し* T 


ガイドび流れ、目的地までのルートび探索 
されます。 



































音声操作の便利な使いかた 


223 


■ 住所や電話番号の発話のポイント 

• 住所を入力するとさは、「都道府県名か5大 
字（おおあざ）まで」を発話した後に一度区 
切0、応答メッセージび流れてか5ル字（こ 
あざ）びある場合は「小字、 T 目、番地、 
号」、ない場合は 「 T 目、番地、号」を発話 
して < ださい。 

• 「都道府県名」と「市名」、「市名」と「町 
名」の間などは、区切って入力ちでさます。 
例 1) 『かなびわけんよこはまし』と続けて 
発話。 

例 2) 『かなびわけん』と発話した後に一度 
区切0、応答メッセージび流れてか5『よこ 
はまし』と発話。 

• 政令指定都市、および東京23区については、 
都道府県名を省略して入力でさます。 

• 番地を入力する際、 1 T 目23番地4号 (1-23- 
4) を入力する場合は、『いちのにさんの 
よん』または『いちにさんよん』と発話しま 
す。23を『にじゅ一さん』と発話しても入力 
でさま弓。 

• 番地を入力しな<てち、大宇（おおあざ）ま 
で入力後、『行き先にする』と発話すると、 
付近までのルートを探索します。 

• 地域によってはル字（こあざ）の入力に対応 
していない場合びあ D ます。 

• T 目、番地、号には、一部入力できないちの 
びあ0ます。 

• 音声入力しているときにステア IJ ングスイッ 
チの^^^■スイッチ* を押すと、最後に音声 
で入力した内容を消去しますので、途中か5 
入力をや0直すことびでさます。 


音声操作で電話をかける 

ここでは「04日-日23-日日23」に電話をかける操作 
を例に説明します。 

1ステアリングスイッチの M X 
イッチを押す 

音声操作び始ま0、 「ピッと鳴ってか5お 
話し<ださい」"ピッ"といラガイドびあ 
0ます。 


2『電話を使ラ』と発話する 

「電話を使う」とコマンドを認識し、「コ 
マンドをどラぞ」"ピッ"といラガイドび 
あ0ます。 


3『ダイヤル』と発話する 


1 音青燥げ 

た > が) 

D て 通を压う 

•巧 ダイわル 

こ. 与® j 

•巧 语おダイヤル 

巧 巧ち謂お 

W M ンブコリー品お 巧 

巧 不な? i な丘-ご 

1 3 ¢1•巧 J イッチ！:-巧く巧すと行ホ巧を巧了し R す 1 


「ダイヤル」とコマンドを認識し、「コマ 
ンドをどうぞ」"ピッ"とい5ガイドびあ 
D ます。 


4 『045 523 5523』 と発話するが 1 > 


音黃惧昨*プィサル 女お 

心— 


AO 〜 9. 冉(シ r - ブ).■[アスクリスク}が入力でさホす- 

「ゼロイチ ニイ サン J .. 「ヨンゴ□クす J のようにお口で入でで 

さます。 

I 

8¢!•巧 A イッチすと术—乂し a す 


「04己523已已23」とコマンドを認識し、 
「コマンドをどうぞ」"ピッ"というガイ 
ドびあ D ます。 


C 


實户擇 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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5『開始』と発話する 


昔再燥巧•ダィサル (5 M ) 

P 刖的の百日23 
* 巧 ': f 苗 

サ W 削と A かするとダイわル L ます、 

E !■» 巧乂イッチを巧で 


リストか5番号を選んで操作 
ずる 

登録地や短縮ダイヤルなど、コマンドによっては 
ナビに保存された情報び IJ スト表示され、番号を 


発話して操作します。 

¢1 ボイスコマンドー覧 ". p .335 

ここでは登録地への目的地設定を例に説明しま 


す。 


ガイドび流れ、メッセージび表示されま 
す。 

6 胃を 選ぶ 


音青保作 > ブィサル 
P 033543 S 523 
‘巧 実巧しちすか？ 

歷 Mi ぃぃぇ 

rjB 由 J スイシ于 Ef すと A 巧モ If 正て et す 


1ステアリングスイッチの MM X 
イッチを押す 

音声操作び始ま0、 「ピッと鳴ってか5お 
話し<ださい」"ピッ"とい5ガイドびあ 
0ます。 

2『登録地へ行く』と発話する 

登録地 IJ ストび表示されます。 IJ スト表示 
されるのは日件までです。^"" 

3『いちばん』と発話する 


相手先に発信します。 


音汚巧作 

'CUD 

E 

，叫:'; 


••• 

00000000 


•巧 . 

AAAAAAAA 



ガイドび流れ、ルート探索び始ま0ます。 


剛 - 

(※〇1度に全ての電話番号を発話するのではな 
<、初めに市外局番、認識でさたら市内局 
番、最後に残0の番号と、3回に分けて認識 
させると、よ0正確に認識でさます。 


剛 - 

(※〇 U ストに表示されない登録地を目的地に設定 
するには、登録地のヨミを発話します。 
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ヨミを活用する 

登録地や八ンズフ IJ 一電話帳など、登録されてい 
る情報にヨミび含まれているちのは、ヨミを発話 
して操作できます。 

ここでは八ンズフ IJ 一電話帳を例に説明します。 

1ステアリングスイツチのス 
イツチを押す 

音声操作び始ま0、 「ピツと鳴ってか5お 
話し<ださい」"ピッ"とい5ガイドびあ 
0ます。 


『八ンズフリー電話帳』と発話する 

「八ンズフ IJ 一電話帳」とコマンドを認識 
し、「電話帳の登録名をど5 
ぞ」"ピッ"とい5ガイドびあります。 


3登録先のヨミを発話するが 1 > 


音き巧作 cm ) 

P A ンスフリ - r な™ 


ガイドび流れ、ルート探索び始ま D ます。 


4 ( M ) 


音声 巧 作> ンズフ リ -w 

が 


1 

巧巧しまずか？ 

ぃぃぇ 

1 スイッチすこ八力さ古よでた*で 1 


相手先に発信します。 


C 


國 - 

(※〇 • 八ンズフ U —電話帳に登録されているヨ 
ミは、半角カタカナ18文字まで発話でき 
ます。記号や英数字び含まれたヨミは、 
正し<認識されません。 

• ヨミが短すぎる場合や似たよ5なヨミび 
複数ある場合は、正し<認識されないこ 
とびおります。 


實户澤 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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音声をシステムに学習させる 

声を登録してコマンドを認識しやす<することび 
できます。最大3名まで登録できます。 

1 ^ スイッチを押す 

けの他敵 一 馆^ 一 
请を覚えさせる 馆選ぶ 


2 ユー ザーを 選ぶ 



3 けビゲ-シヨン学 1) を選ぶ 




■ 音声登録を設定-編集する 

1 ^ スイッチを押す 

(その他敵 一 馆^ 一 
(芦を覚えさせる 馆 選ぶ 

2 ユー ヴーを 選び 

(ュ-ザ-設定•変動を 選ぶ 



設定したい項目を選ぶ 



下の項目を設定できます。 

(トザ-名 (D 編集） ： 

ユーヴー名を入力します。 

(声を覚えさせる） ： 

登録した音声を使ってコマンドを認識しま 
す。 

(覚えた声を;肖まずる） ： 

登録した音声を消去します。 

dUD ： 

コマンドを選ばず連続で音声登録でさま 
す。 


ガイドにしたびって発話します。 

音声び登録されていると IJ ストのち枠に 
「登録済み」と表示されます。 
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音声操作のほい方を覚える 


音声操作の使いちや発話でさるボイスコマンドは、ナビゲーシヨン画面でち確認でさます。初めて音声 
操作をご使用になるときや使い方を忘れてしまったときなどに確認されると便利です。 


使い方ガイドを表示する 

音声操作のいろいろな使い方を説明する画面を表 
示でさます。 


I スイッチを押す 


巧の他情報 >(1 声操作) を選ぶ 


f 使い方を見る1 を選ぶ 



表示したい項目を選ぶ 



(さあはじめましよう!） ： 

音声操作の基本的な使い方を確認でさま 
す。 


(施設を探ずには?） ： 

目的地の施設検索を音声操作で行5場合の 
使いちをシミュレーシヨンで説明します。 


(登録地へ行くにはか 

目的地の登録地検索を音声操作で行5場合 
の使い方をシミュレーシヨンで説明しま 
す。 


(住所で探ずに は?） ： 

目的地の住所検索を音声操作で行う場合の 
使いちをシミュレーシヨンで説明します。 


(ダイヤルずるには?） ： 

電話の発信を音声操作で行ラ場合の使いち 
をシミュレーションで説明します。 


(困ったときには?） ： 

音声操作の使い方のポイントを確認でさま 
す。 


(学習ずるには?） ： 

音声をあ5かじめシステムに学習させて、 
コマンドを認識しやす<する設定をシミュ 
レーシヨンで説明します。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


量養 
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音声操作の使い方を覚える 


コマンドリストを表示する 

音声操作で発話できるボイスコマンドの IJ ストを 
表示できます。 

1スイッチを押す 
巧の他情報 を選ぶ 


2 りマンドリストを見る J を選ぶ 



3表示したい項目を選ぶ 




けビゲー:/ョン） ： 

ナビゲーション操作に使用できるコマンド 
IJ ストを表示します。 

I 1才~ティオ) : 

ミュージックボックス、ラジオ、テレビ、 
DVD 、 CD などの操作に使用できるコマン 
ド IJ ストを表示します。 

I (ハンズフリ-) : 

電話操作に使用できるコマンド IJ ストを表 
のします。 

ICARWINGSJ : 

カーウイングスの操作に使用できるコマン 
ド IJ ストを表示します。 


厂その也） ： 

ヘルプなどその他の情報を確認でさるコマ 
ンド IJ ストを表示します。 


4表示したいリストを選ぶ 

コマンド IJ ストび表示されます。 
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カメラシステムについて 


カメラシステムにごいて 


ま全にお使いになるために 


A >主思 

• カメラシステムは障害物などの確認を 
補助するシステムです。車両の操作を 
ずるときは、周囲の安全をミラーや目 
視で直接確認してください。 

• 目安ラインや予想進路線は、乗車人数 
や燃料の容量などの影響により実際の 
距離と異なることびあります。あくま 
でも目安としてお使いください。 


モニター 画面の調整について 

バックビューモニター*、アラウンドビューモニ 
ター*、フ□ントサイドビューモニター◎の画面 
の明るさ、コントラストなどの画質を調整するこ 
とびでさます。 

カメラ画面を表示中にスイッチを押しま 
す。 


防ァド バィス 

♦ カメラレンズの特性によ0、画面上の距離と 
実際の距離び異なって見えた0、対象物が変 
形して見えることがあ0ます。 

♦ カメラ部は精密機械のため高圧洗車など、強 
い衝撃をちえないで<ださい。故障の原因に 
な0ます。 

♦ カメラレンズ部にお、雨滴、雪などび付着す 
ると、モこター画像の映0び悪<な0ますの 
で、めれた柔らかい布で巧れをふさ取ったあ 
と、乾いた柔らかい布でふさ取って<ださ 
い。 

♦ カメラ部には傷をつけないで<ださい。画面 
の映像へ影響び出ることがあ0ます。 
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—モニター をほう 


表示線の見かた 


バックビューモニターカメラは車幅の中/ Ca よ D ずれた位置に取 D 付け5れているため表示線は多少ちに 
ずれて見えます。 


^ アドパ>イス 


八ッテ U —を外すと実際の予想進路線と異なる軌跡を表示する場合があ0ます。その場合は、カーブな 
どが少ない道を5分似上走行して < ださい。 

バックビューモこターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同様に左ち反転させた鏡像で 
す。 



車両後備約 3m 
車兩巧備が 2m 
ま兩を端約 1m 
を両後端約 0.5m 

バンパー 


® 距離目安ライン 

車両後方の距離の目安を示します。 

@車幅目安ライン 

後退したとさの車幅の目安を示します。 

(3) 予想進路線 

八ンドルを切った角度のまま後退したとさ 
の予想進路を示します。八ンドルび中立に 
なると消えます。 


■ 予想進路線表示を ON / OFF ずる 

^ スイッチを押す 


(その他設定つ 一巧メラ） 
(予想 it 路線表示) を選ぶ 



I び点巧し、予想進路線を表示しま 


す。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


カメラシステム 
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バック ビューモニターを 使う* 


■ 映像と実際の路面との誤差について 

急な上り坂が後方にあるとき 

距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離 
よ0ち手前に表示されます。 

また、障害物び実際よ0ち遠<にあるよ5に見 

ス〇^ 9 〇 


急な下り坂び後方にあるとき 

距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離 
よ0ち後ろに表示されます。 

また、障害物び実際よ0ちお<にあるよ5に感 
じます。 



実巧のを難 
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立体物び近くにあるとき 

立体物び近<にある場合には実際の距離と異 
なつて表示される場合びあ D ます。 

例 1) 

予想進路線はトラックの車体に触れていないた 
め、ぶつか5ないよ5に見えます。しかし、実 
際は車体び進路上に張0化しているため、ぶつ 
かることがあ D ます。 






例 2) 

C の位置は B の位置よ D ち遠 < にあるよ5に見え 
ますび、実際は A の位置と同じ距離です。 A の距 
離まで下びるとぶつかることびあ0ます。 


C 




カメラシステム 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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バック ビューモニターを 使う* 


バック ビューモニターを使つ 
て駐車する 

歐ァド バィス 

♦ 画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区 
画線び平行に見えてち、実際には平行ではな 
い場合びあ0ます。 


1セレクトレバーを囚にする 

モニター画面び表示されます。 


2予想進路線が駐車スペースに入るよ 
ラに八ンドルを操作しながら、ゆつ 
くりと後退する 


3車の後部が駐車スペースの中に入つ 
たら 、車幅目安ラインと駐車スペー 
スの左ちの区画線が平行になるよラ 
に八ンドルを操作する 






4車幅目安ラインと駐車スペースの区 
画線が平行になった5八ンドルを 
まっすぐ（直進状態）にして、ゆっ 
くりと後退する 















































アラウンドビューモニターを 使う* 


235 


アラウンドビューモニターを使う* 


A 江思 

• ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な節囲を映すことびできませ 
ん。 


アラウン ド ビューモニターを 表示す る 

電源ポジションび ON のとき、セレクトレバーを囚にするか、スイッチを巧すと作動します。 

■ アラウンド ビューモニター 画面 



② 




感 


® 左画面 

トップビューまたはサイドブラインドビュ 
一を表术します。 

@ち画面 

セレクトレバーび巧のときは IJ アビュー 
を、囚じ(外のとさはフ□ントビューを表示 
します。 

@ (mR¥) 

車両び停止しているとさに表示されます。 
(駐車ガイド) を選ぶと、駐車ガイドび開始しま 
す。 

ちしくは ( WF ) を選ぶと、左画面び 
選択したビューに切0替わ0ます。 ( WF ) 
を選ぶと、ワイドビュー画面び表示されま 
す。 


C 


@方向指示アイコン 

ち画面の映しているち向を表します。 


囲 

IJ ァビュー表示中 1 

巧 

フ□ントビュー表示中 



カメラシステム 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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アラウンドビューモニターを 使う* 


■ ワイドビュー画面 

前ちまたは後ち約180°の範囲の映像を、画面幅いっぱいに表示します。セレクトレバーび囚のときは 
U アワイドビューび、囚外のときはフ□ントワイドビューび表示されます。 


見通しの悪い交差点や、駐車場か5後退して化る際、死角にな0やすい左ちを確認でさます。 



の (地点登新) 

フ□ントワイドビューを自動表示する地点 
を登録します。 

ちしくは ( WF ) を選ぶと、アラウン 
ドビューモニター画面に切 D 替わ D 、 左画 
面に選択したビューび表示されます。 

この際、ち画面には、セレクトレバーび 

因の場合は IJ アビュー、セレクトレバーび 

囚外の場合はフ□ントビューび表示され 
ます。 


@方向指示アイコン 

画面の映しているち向を表します。 


ち 

IJ ァビュー表示中 

因 

フ□ントビュー表示中 


■ 画面表示の種類 
• トップビュー 


で 


、ツ 



a 


I 

境 

g 


自車位置や駐車スペースへの進入コースび分か0 
やすい、車両を上か5見たよ5な映像をアラウン 
ドビュー左画面に表示します。 

カメラで撮影できない領域（トップビュー境目） 
び黒色で表示されます。トップビュー境目は、電 
源ポジションを ON にして最初アラウンドビュー 
モニターを表示したとさに7秒間黄色で強調表示 
でさます。 

も アラウンド ビューモニターの 設定をする… 
P .239 
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•ヴイドブラインドビュー 



車両の左側前輪付近か5前方を、アラウンドビユ 
一左画面に表术します。 

道路端への幅寄せ駐車などに便利です。 

• リアビュー/リアワイドビュー 



• IJ アビューは、バックビューモニター同様、 
車両後方の映像をアラウンドビューち画面に 
表术します。 

• IJ アワイドビューには予想進路線び表示され 
ません。 

• フ□ントビュー/フ□ントワイドビュー 


• フ□ントビューは車両前方の映像をアラウン 
ドビューち画面に表示します。 

• フ□ントワイドビューには予想進路線び表示 
されません。 


■ 画面の切り替え 

巧® スイッチを巧すか、セレクトレバーを入れ 
替えることによって、画面を切 D 替えることびで 
さます。 



画面に切 D 替えボタンび表示されているときは、 
ボタンを選んで切 D 替えることちできます。 
セレクトレバーび囚のとさは、 IJ アビューまた 
は IJ アワイドビューび表示され、囚1；(外のとき 
はフ□ントビューまたはフ□ントワイドビューび 
表示されます。 

• 3分タイマー機能 

巧® スイッチを巧してか5約3分後に自動的に 
ちとの画像に戻す機能です。セレクトレバーび 

囚じ(外のときに作動します。（ただし、タイマ 
一作動中にその他のスイッチを巧すとキャンセル 


■ フ□ントワイドビュー自動表示機能 

フ□ントワイドビュー自動表示地点を登録してお 
<と、登録地点付近で停車すると自動でフ□ント 
ワイドビューび表示されます。よ<通る、見通し 
の悪い交差点などを登録してお<と便利です。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


カメラシステム 
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アラウンドビューモニターを 使う* 


カメラ補助ソナー機能 


車両の近<に障害物びあるときに、ソナー表示とブヴーでお知5せします。アラウンドビューモニター 
び作動していないときは車両付近に障害物びあってち警報音は鳴 D ません。 


ソナー表示はトップビュー、サイドブラインドビュー、またはワイドビュー画面に表示されます。 

参トツフビュー 参ヴイドブラインドビュー 参ワイドビュー 



ソナー表示の色は、障害物び近づ<にしたびって、緑、黄、赤と変化します。 



A 江思 

• センサーは前後バンパーの左ちについています。バンパーには、ステッカーを貼ったりア 
クセサリーなどを取り付けないでください。 

• センサーが感知できる節囲は限6れています。また、気温や天候、路面が態などの周囲の 
状況や障害物によってはセンサーび感知できない場合びありまず。必ず周囲の安全を確認 
してか6運転してください。 
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アラウンド ビューモニターの 
設定をする 

アラウンドビューモニターのいろいろな設定をす 
ることびでさます。 

1 ^ スイッチを押す 
巧の他設定) 一 。たち! を選ぶ 


2設定したい項目を選ぶ 



巧イドブラインド車速連動） ： 

車速に連動してアラウンドビューモニター 
を自動的に OFF にするか設定できます。 
(予想進 SS 線表示） ： 

予想進路線の表示/非表示を設定します。 
(自動表示地点の登録 .11 集） ： 

フ□ントワイドビュー画面び自動表示され 
るよ5、地点を登録できます。 

(11 面表示罐制眞位) : 

アラウンドビューモニター作動時に表示さ 
れる画面の優先順位を設定でさます。 

(駐車ガイ种の訴案内） ： 

駐車ガイド中の音声案内を聞こえるよ5に 
するかを設定できます。 

( トップビュ-境麵調表示） ： 

トップビュー境目の表示線を強調するかを 
設定します。 

(ソトのブザ-音） ： 

ソナーブヴーを鳴5すかを設定します。 

国 C ソト表示） : 

トップビュー、サイドブラインドビュー、 
ワイドビューにソナー表示するかを設定し 
ます。 


(」ーナーソナー感度) . 

コーナーソナーの感度を調整します。 


駐車ガイドを使って駐車する 

团ァド バィス 

♦ 1；(下の操作、環境によ0駐車ガイドが正常に 
機能しない場合びあ0ます。 

-急発進、急停止、急な八ンドル操作、 
急なセレクトレバー操作 

-坂道、段差柔〇越えなど、路面び平た 
んではない場所 

-雪道等でス IJ ップした場合 
-タイヤチェーン装着時 
-映像と実際の路面との誤差びある場合 
-極端な低速走行を継続した場合 
-空ぶかし 

-真夏の炎天下でアスファルトび溶けて 
いるぶつなとさ 

-駐車場に □ ードヒーターび設置されて 
いるとさ 

-タイヤを縁石に強<当ててホイールア 
ラインメントび正常ではないとき 

手順通 D 操作して、車両び砕か5外れてしま5場 
合は、周囲の状況を確認しなび5位置を微調整し 
て < ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


カメラシステム 
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アラウンドビューモニターを 使う* 


■ 駐車ガイド画面 


⑤ 




® 後退開始枠/切り返し枠 

後退を開始する位置を表示します。 

後退開始枠は八ンドルを操作すると、枠の 
色び変わります。 

切り返し枠は緑色で表示されます。 

@目標駐車枠（青色） 

駐車したい位置を表示します。 

® 目標進路線（青色） 

目標駐車位置に入れるために、進むベさ進 
路を表示します。 

® 障害物目安線（赤色） 

駐車スペースの目安を示します。 

® 脑 

駐車ガイドを終了します。 

® (MB 

左画面をトップビューからサイドビューに 
切り替えます。 

の 适® 

音声案内を再生します。 

® 方向指示アイコン 

ち画面の映しているち向を表します。 

9: U アビュ-表示中 

gi フ□ントビュー表示中 

(?) 予想進路線（桓色） 

現在の八ンドル位置のまま後退した場合の 
予想進路を表示します。 


■ 車庫入れ（左側）の例 

駐車したい位置か51 m ほど横に停めて操作を開 
始します。 

1 fj ® スイッチを押す 
懼157 巧を 選ぶ 


2 C 車庫入れ化側） 辟選ぶ 



駐車位置調整画面び表示されます。 
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5後退開始枠（緑色）まで前進させる 

仪2) 





八ンドル位置をそのままにして、ゆつ<0 
前進させます。車両び枠内に入るとチヤイ 
ムび鳴0ます。 


6車両を停車させ、セレクトレバーを 
囚に入れ、進路を設定する 


予想進路線（穫色）と目標進路線（青色） 
び表示されます。 

予想進路線（穫色）と目標進路線（青色） 
び重なるように停車させた状態で八ンドル 
を操作します。 

2本の進路線び重なるとチャイムび鳴0ま 
す。 


後退開始枠びトップビュー画面上に表示さ 
れます。 

緑枠：推奨する後退開始位置 
黄枠：切0返しび必要となる後退開始位置 
ホ枠：駐車でさない位置 
枠び緑色になるまで、停車させた状態で八 
ンドルを操作します。 


ca 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


3駐車位置を決める 


廣害物目巧線（赤色) 



目语駐ま枠（青色) 


障害物目安線（赤色）び障害物に重な5な 
いよ5に、目標駐車枠（青色）を移動させ 
て駐車位置を決めます。 

®、®、®、® :目標駐車枠（青色） 
び移動します。 

i ； i |、 ijj ： 目標駐車枠（青色）び回転し 
ます。 


予想道お線(樓色) 


K 


理 


目標逸路據(青色) 


を退開始将(緑を) 



選 

を 


4 


カメラシステム 













































242 


アラウンドビューモニターを使う* 


八ンドル位置をそのままにして、ゆつ <D 
後退させます。車両び枠と並行になると 
チヤイムび鳴0ます。 


八ンドルをまっすぐに戻す 

八ンドルびまっすぐになるとチヤイムび鳴 
0ます。その後、駐車したい位置までゆっ 
< D 後退し、停車させます。 


國 - 

(※り後退開始枠が緑色または黄色のとさに車両を 
前進させると、後退開始砕びミ夫定します。 
婷2)車両び移動している間は、"ポクポク"とい 
5ブヴーび鳴0ます。 


7目標駐車枠（青色）まで後退させる 

於2) 


■ 縦列駐車（左側）の例 
1 謹 スイツチを巧す 
(駐車ガイド) を選ぶ 


Ci 列駐車（左側） 席選ぶ 



駐車位置調整画面び表示されます。 


3駐車位置を決める 



苗害物目巧線（赤色) 


目標註幸が（青色) 


障害物目安線（赤色）び障害物に重な5な 
いよ5に、目標駐車枠（青色）を移動させ 
て駐車位置を決めます。 

g 標，駐車枠（青を） 

び移動します。 

iJJ ： 目標駐車枠（青色）び回転し 

ます。 


目標駐車巧(青色】 
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八ンドル位置をそのままにして、ゆっ<0 
後退させます。車両び枠内に入るとチヤイ 
ムび鳴 D ます。 

チヤイムび鳴ったあと停車すると予想進路 
線（穫色）と目標進路線（青色）び表示さ 
れます。 


セレクトレバーび囚に入ると予想進路線 
(憧色）と目標進路線（緑色）び表示され 
ます。 

予想進路線（穫色）と目標進路線（緑色） 
び重なるように停車させた状態で八ンドル 
を操作します。 

2本の進路線び重なるとチャイムび鳴 D 、 
切0返し枠び表示されます。 


7切り返し枠まで後退させる 


6車両を停車させセレクトレバーを 
囚に入れ、進路を設定する 


後退開始枠びトップビュー画面上に表示さ 
れます。 

緑枠：推奨する後退開始位置 
黄枠：切0返しび必要となる後退開始位置 
ホ枠：駐車でさない位置 
枠び緑色になるまで、停車させた状態で八 
ンドルを操作します。 


5後退開始枠（緑色）まで前進させる 

が2) 



八ンドル位置をそのままにして、ゆつ <D 
前進させます。車両び枠内に入るとチヤイ 
ムび鳴 D ます。 


C 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


切り返し梓〔緑を) 



予想進巧線(指色) 


阻 


目標進おお(緑色) 


を退開お巧(緑を) 


•i 

が 

選 

を 


R 


4 


カメラシステム 
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アラウンドビューモニターを使う* 


予想進路線（穫色）と目標進路線（緑色） 
び重なるよ5に停車させた状態で八ンドル 
を操作します。 

2本の進路線び重なるとチヤイムび鳴 D ま 
す。 


9目標駐車枠まで後退させるがの 



八ンドル位置をそのままにして、ゆつ<0 
後退させます。車両び目標駐車枠と同じ位 
置になるとチヤイムび鳴 D ます。 


國 - 

(※り後退開始枠が緑色または黄色のとさに車両を 
前進させると、後退開始砕びミ夫定します。 
婷2)車両び移動している間、"ポクポク"という 
ブザーが鳴0ます。 


8車両を停車させて進路を設定する 


目標造路線(青色) 























フ□ントヴイドビューモニターを使う ◎ 
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フロントヴイドビユーモニターを使う 


詳し<は、フ□ントヴイドビューモニターに付属の取扱説明書をお読み<ださい。 

フ□ントヴイド ビューモニター について 

フ□ントサイドビューモニターは、電源ポジションび ON で停車又は低速走行時にフ□ントカメラス 
イッチを押すと作動します。車の前ちの両側をモニターで確認できます。 


カメラシステム 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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フ□ントヴイドビューモニターを使う ◎ 



MEMO 



V 


ノ 








ETC 
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料金所の通過方法 


料を巧の通過方法 


A 江思 

• ETC ゲート付近に表示されている案内 
にしたびって走行してください。 

• ETC ゲートでも、何5かの理由で先行 
車両が停止する場合びありまず。ゲー 
卜通過時は、車間距離を保持し、速度 
を落とし （20 km / h 似下）、開閉パ‘一び 
開いたことを確認し、周囲の状況を確 
認しなが6安全に走行してください。 


^ アドバイス 

• ETC ゲート、料金所、お知らせ/予告アンテナ 
付近では、 ETC カードを抜かないで<ださい。 
カード内のデータが破損するおそれがあ0ま 
す。 



2 開閉バーが開いたらゲートを通過す 
るが 1) 

• 入□料金所の場合 

「ピンポン」という音ととちにに TC 
は正常に処理されました」と画面に表 
示されます（表示は、条件によって異 
な0ます）。 

• 化□料金所の場合 

画面に、利用金額と利用年月曰、利用 
時刻び表示されます（表示は、条件に 
よって異な0ます）。また表示と同時 
に「料金は00円です」とい5音声ガ 
イドび流れます。 


スマートに 

SA や PA などか5—般道路への化入0び可能な 
ETC 専用のインターチェンジを「スマートインタ 
ーチェンジ（スマートに）」と呼びます。 

• ETC ユニット搭載車のみ通行巧能です。 

• スマートにの中には、営業時間、営業期間、 
対象車種、化入0方向などに制約びある場合 
びあ D ます。 


國 - 

(※〇 • 入□料金所び ETC 未対応だった場合は、入 
□で通行券を受け取0、出□では一般ゲ 
ートで通行券と ETC カードを収受員にお渡 
し < ださい。 

• 出□料金所び ETC 未対応だった場合は、入 
0□で ETC ゲートを通過したときは、出 □ 
で ETC カードだけを収受員にお渡し<ださ 
い。 

• 料金所の入□と出□では同一の ETC カード 
を使用して < ださい。 

(※資）音声や画面で案内される通行料金は、割0引 

きなどによ0実際と異なる場合びあ0ます。 
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風ァド バィス 

♦ 車を離れるときは、 ETC カードを車内に放置しないで<ださい。故障、変形、盗難のおそれびあ 0 ま 
す。 

• ETC カードを挿入したまま運転席ドアを開けると、1分間カード抜さ忘れ警報が鳴 0 ます。 

♦ インストルメントパネルの上に物を置かないで<ださい。内蔵された ETC 用アンテナの感度が低下し、 
正常な作動びでさないおそれびあ0ます。 

♦ 必ず ETC カードに記載されている有効期限を確認して<ださい。有効期限が切れていると開閉バーは開 
きません。 ETC 音声ガイドを ON にしてお<と、 ETC 力-ドの有効期限を簡易的にお知らせします。 

P ETC の設定をする.. . P .252 

• ETC カードび確実に ETC ユこツトに挿入されていることと正常に作動していることを確認して<ださ 
い。 

• ETC 力ードの取り扱いについては、 ETC 発行会社の提示するミ主意事項をお読みください。 


ETC の設置場所 


ETC ユニットの位置は車種によ0異な0ます。 




キューブ 


ジューク、セレナ(運転席アンダーポケット内) 



④ ® 


表示な 

ETC カー*ド挿入 □ 
イジエクトスイツチ（〇) 
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ETC の使いかた 


E 出 T 旅ドの入れかた/取り 


1電源ポジションを ON にする 


現在地画面に「ご利用になる場合には ETC 
カードを挿入して<ださい」と表示され、 
チャイム音び鳴 D ます。（カード入れ忘れ 
警告の設定び ON の場合）画面の指示に 
従って、 ETC カードを挿入して<ださい。 


2 ETC カードをユニットに差し込む 



ETC アイコンび点巧し、に TC カードび読 
み取れません。 ETC サービスび利用できま 
せんのでカードを抜いて確認して<ださ 
い。」と表示されます。 



ETC カードのにコンタクト面び上面-挿入 
□側になるよ5にして挿入して<ださい。 
カードび正し < 挿入されると、"ピッ"と 
音びします。 



ETC アイコン 


挿入後に TC カードを確認しました。」と 
表示されます。 

数秒後、画面ち上に藤色の ETC アイコンび 

表示され、利用可能な状態とな D ます。 
(※り 

ETC カードの読み込みなどび正常に行えな 
かったときはチヤイム音ととちに、灰色の 


剛 - 

(※り ETC ユこット、 ETC 力ードなどの条件及び状 
態に異常びあった場合（画面にエラーが表示 
された場合）には、 ETC による料金所通過は 
でさません。収受員のいる車線へ入0、指示 
に従って通行して < ださい。 
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ETC をほいこなす 


ETC の各機能を確認-設定す 
る 

ETC の利用履歴やセットアップ情報の表示、各機 
能の設定などを行ラことびできます。 

1 スイッチを押す 
巧の他情報) を選ぶ 


厂セットアッブ It 報） ： 

ETC ユニットのセツトアップ時に必要な情 
報を表します。 


2 巧 ID を 選ぶ 


巧報* 




芭巧巧巧 

'ろ 

GPS 担な巧巧 

ナビバージヨン ffl 班 


HCf 巧!にいま9の《巧0でさ$で 



項目を選ぶ 



1;(下の表示および設定を行5ことびでさま 
す。 

(打が拥履歴) : 

利用曰時や料金の利用状況を確認でさま 
す。烤2) 

( ETC 利用積算額） ： 

ETC の利用積算額とその積算期間の表示 
や、 IJ セットをすることびでさます。^"^ 3 ^ 

dm )： 

ETC のガイド機能や警告などの ON/OFF を 
設定できます。 


國 - 

(※り ETC カードの情報読み取0中は、カードを取 
0出さないで < ださい。 

(※資）利用履歴は、最新20件までの利用状況び曰時 
の新しい順に表示されます。 

(※巧利用積算額は、あ<までち目安として活用し 
て < ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ETC を使いこなす 


■ ETC の設定をずる 


A >主思 

• ETC 音声ガイドを OFF にすると 、 ETC 
カード有効期限切れ通知などの警告機 
能もオフになります。 


1スイッチを押す 

CiomM) 一 d を M) 一 OH ) を選 
ぶ 


設定したい項目を選ぶ 



l ^ TF の項目を設定でさます。 

(打馆声ガイド） ： 

ETC システムを利用するとき、音声ガイド 
を行5か設定できます。 

け-ド巧き忘れ警告） ： 

ETC カードを挿入したまま電源ポジション 
を OFF にし、ドアを開けるとブヴーび鳴0 
ます。電源ポジションを OFF にして 1 分じ ( 
上経ってか5ドアを開けた場合はブヴーは 
鳴りません。 

け-ド入 ri 忘れ警告） ： 

ETC カードを入れずに電源ポジションを 
ON にするとブヴーび鳴0ます。 

0レ-卜探劍き力-慌れ警告） ： 

ルートに有料道路び含まれているとさに力 
ードを入れ忘れていると、ガイド開始時に 
警告します。 

(アイ]ン表示） ： 

ETC の利用の準備び整っていることを表示 
するか設定できます。 





































付録 
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故障かな？と考える前に 


»障かな？と考える前に 


本体関係 


■ 液晶 モニター 関係 


症状 

原因 

処置方法 

画面び暗い。 

車内の温度び低温である。 

車内の温度び適温になるまでお待ち< 
ださい。 

液晶モニターの明るさ調節び暗 
いちへいつぱいに設定されてい 
る。 

液晶モニターの明るさを調節して<だ 
さい。 

画面び眩しい。 

液晶モニターの明るさ調節び明 
るいちへいつぱいに設定されて 
いる。 

液晶モニターの明るさを調節して<だ 
さい。 

画面の中に小さな黒点、 

輝点び現われる。 

液晶特有の現象である。 

故障ではあ0ません。 

画像に、はん点や、シマ 
模様びでる。 

ネオンサイン、高圧電線、アマ 
チユア無線、他の自動車などか 

5の電波を発する機器か5の電 
磁波の影響を受けている。 

故障ではあ0ません。 

表示画面内容び残る。 

(残像現象） 

;ィタ晶特有の現象である。 

故障ではあ0ません。 

低温のとさ、画像の動さ 
び遅い。 

車内の温度び〇で!；!下になつてい 
る。 

使用温度範囲めで〜+日〇で）に戻れ 
ば復帰します。 

斜めち向か5見ると画像 
び白っぽ< 見えた D 、 
黒っぽぐ見スる。 

液晶モニターの特性である。 

液晶モニターの明るさを調整して<だ 
さい。 


■八ードディスク関係 

八ードディスクの動作などに異常び起きたときは、画面に下のメッセージび表示されます。処置ち法 
にしたびって<ださい。 


画面表示 

処置方法 

HDD に異常び検出!されました。販売店に連絡して 
<ださい。 

すみやかに曰産販売会社で点検を受けて<ださ 
い。 
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画面表术 

処置方法 

高温のため HDD び動作できず、一部機能び使用で 
さません。温度び下がれば復帰します。 

温度び下がれば復帰します。 

しば 5< してか 5 再度操作して<ださい。 

低温のため HDD び動作できず、一部機能び使用で 
きません。温度び上がれば復帰します。 

温度び上がれば復帰します。 

しば 5< してか 5 再度操作して<ださい。 


ナビゲーシヨン関係 


■ 地図表示/メニュー画面関係 


症状 

原因 

処置方法 

画面び表示されない。 

地図!;^外の画面び表示されてい 
る。 

jg 屈！！ を巧して < ださい。 

(画廊肖し) の設定び ON になってい 
る。 

(画廊肖し) の設定を OFF にして、画面表 
示を復帰させて<ださい。 

画面下部に一時的に表示 
び割 0 込み、画面の操作 
び妨げ 5 れる。 

表示の割 0 込みによって表示び 
重なることびある。 

割 0 込み表示の上を選ぶと元の画面に 
戻 0 ます。 

スタンダードビュー（平 
面地図）とバードビュー 
で地名表示び異なる。 

画面び煩雑にな 5 ないよ 5 に文 
宇情報の間引さ処理を行ってい 
るため。また道路や地名などを 
複数表示することちあ 0、 処理 
の経緯か 5 毎回同じ内容び表示 
されるとは限 5 ない。 

故障ではあ D ません。 

細街路び地図上に表示さ 
れない。 

安全のため、走行中は細街路は 
表示されない。 

故障ではあ 0 ません。停車してパーキ 
ングブレーキをかけると表示されま 
す。 

幅 3 ml ^ 下の道路は表されない 
ことびある。 

故障ではあ 0 ません。 

ライトスイツチを ON にし 
てち「夜画面」にな 5 な 
い。 

ライト点な時の地図の表示色 
び、「昼画面」になっている。 

ライト点灯 時に^ スイッチー 
((その他設定) 一） （11 質 •画廊肖し) 一 
(地図の表示色切替) で画面を「夜画面」に 
設定し直して < ださい。 

メニュー項目び一部選べ 
ない。 

走行中である。 

車を安全な場所に停車し、パーキング 
ブレーキをかけてか 5 操作して<ださ 
い。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


■ 自車位置-自車マーク関係 


症状 

原因 

処置方法 

自車位置び正し<表示さ 
れない。 

電源ポジシヨンを OFF にしてか5 
車を移動した。 

例）フェ IJ 一や車両運搬車など 
での移動。 

GPS 受信状態でしば5< 走行して < だ 
さい。 


ナビゲーシヨンシステムの位置 
算化精度によ0、現在地や進行 
ち向は、走行条件などによって 
ずれることびある。 

故障ではあ0ませんのでしば5<走行 
を続けると、正常な表示に戻0ます。 


駐車場など、道路!;^外の場所に 
いる。 

故障ではあ0ません。道路上をしば5 
<走行すると正常な表示に戻 D ます。 


GPS 衛星か5の電波び受信でさ 
ていない。 

しば5<走行して<ださい。 

それでち受信でさない場合は、曰産販 
売会社または相談窓□にご相談<ださ 
い。 


タイヤチェーンの装着、タイヤ 
交換などによ0、車速信号か5 
の車速推定にずれ（進みや遅 
れ）び発生した。 

約 30 km / hl ； Lb の速度で30分程度走行 
すると自動的に調節されます。それで 
ち進みや遅れび発生する場合は、曰産 
販売会社または相談窓□にご相談<だ 
さい。 


市街地図使用時、自車位置精度 
に対し画面表示び大さいため表 
示誤差びおびる。 

地図の縮尺を} 広大すると症状び緩和さ 
れます。 


GPS アンテナ上に物び置いてあ 
るため、 GPS 信号び受信でさな 
い。 

室内に取0付けた GPS アンテナ上に 
は、物を置かないで<ださい。 

住宅地図を表示している 
とき、反対車線上を走行 
しているように見えるこ 
とびある。 

表示上ずれび生じることびあ 
る。 

故障ではあ0ません。 

市街地図使用時、自車マ 
ークび位置ずれを起こ 
す。 

自車位置精度に対し画面表示び 
大きいため表示誤差び}広がる。 

故障ではあ0ません。地図の縮尺を}広 
大すると症状び緩和されます。 
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症状 

原因 

処置方法 

新しい道を走ると自車マ 
ークび近 < の道にとぶ。 

新しい道び地図データに未登録 
のため、登録されている近<の 
道路に自車マークを補正する。 

地図データは、原則として年2回程度 
更新版び発売されます。新しい地図デ 
一夕に収録されるまでお待ち<ださ 
い。 

自車を移動させてち地図 
びスク □ ールしない。 

現在地表示になつていない。 

il 屈！！ を巧して < ださい。 

自車マークび表示されな 
い。 



GPS 衛星びいつまでち灰 
色のまま。 

屋内や建物の陰にいるため GPS 
信号びさえぎ5れている。 

屋外の見通しの良い場所に移動して< 
ださい。 


GPS アンテナ上に物び置いてあ 
るため、 GPS 信号び受信でさな 
い。 

室内に取0付けた GPS アンテナ上に 
は、物を置かないで<ださい。 


GPS 衛星の配置び悪い。 

配置び改善されるまでお待ち<ださ 
い。 

自車位置精度び悪い。 

G PS 衛星か5の電波び受信でさ 
ていない。 

に PS 衛星びいつまでち灰色のま 
ま。」（症状）の各項目（原因）、 
(処置ち法）を参照して<ださい。 


地形データに誤 D 、 または欠落 
びある（常に同じ場所でずれ 
る）。 

地図データは、原則として年2回程度 
更新版び発表されます。新しい地図デ 
一夕に収録されるまでお待ち<ださ 
い。 


低速走行や発進、停止を繰0返 
した。 

しば5く（およそ 30 km / hl ； (上の速度 
で30分程度）走行すると自動的に調 
節されます。それでち進みや遅れび発 
生する場合は、曰産販売会社または相 
談窓□にご相談<ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


■ 目的地/経由地設定できない 


症状 

原因 

処置方法 

再探索時、経由地を探索 
しない。 

すでに経由地を通過した、また 
は通過したと判断した。 

通過した経由地を再び経由地にしたい 
場合は、再度ルート探索を行って<だ 
さい。 

自動を回路探索（または 
迂回路探索）をしたび、 
前回探索したルートと同 
じ結果になってしま5。 

各種条件を考慮した探索を行っ 
たび、同じ結果になった。 

故障ではあ D ません。 

経由地び設定できない。 

経由地びすでに日力所設定してあ 
る。 

設定できる経由地は日力所までです。 
数回にわけて探索を行って<ださい。 

行き先の設定で化発地び 
選べない。 

行さ先の設定での化発地は、常 
に現在地になる。 

故障ではあ0ません。 


■ 音声ガイド関係 


症状 

原因 

処置方法 

音声ガイドしない。 

音声ガイドはある一定の条件を 
満たす グの マークび付いている 
交差点でしか行わないため、そ 
れ外の場所では音声ガイドを 
しない場合びある。 

故障ではあ0ません。 

ルートを外れている。 

ルートに戻るか、再度ルート探索して 
<ださい。 

音声ガイドび OFF になっている。 

音声ガイド設定を ON にして<ださ 
い。 

ルートガイドび OFF になってい 
る。 

ルートガイドを ON にして<ださい。 

音量びルさ<なっている。 

音量を大き< して<ださい。 

実際の道路と案内び異な 

音声ガイドの内容はち左折する 
方向、他の道路との接続形態な 
どによ0異なった内容になる場 
合びある。 

実際の交通ルールに従って走行して< 
ださい。 






















故障かな？と考える前に 
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症状 

原因 

処置方法 

ETC ゲートで案内される 
料金と実際の料金び異な 
る。 

ETC ユニット（ナビと連動しない 
ちの）を装着している場合、各 
種有料道路の料金割引び考慮さ 
れないため、案内した料金と実 
際の料金び異なる場合びあ D ま 
す。 

故障ではあ D ません。 

地図データの収録時期などの関 
係で、最新の料金び反映されて 
いない場合びあるため。 


■ ルート探索関係 


症状 

原因 

処置方法 

ルートび表示されない。 

目的地の近<に探索巧能な道路 
びない。 

目的地を近< の道路まで位置修正して 
<ださい。特に、上 D 下 D で道路び 
別々に表示されているよ5な場所では 
進行ち向にを意の上、道路上に目的地 
や経由地を設定して<ださい。 

化発地と目的地び近い。 

距離を離して < ださい。 

現在地、目的地付近に条件規制 
(曜曰、時間）びある。 

規制情報利用の探索条件を OFF にす 
る。探索条件内の規制道路を「規制情 
報を使わない」に設定して<ださい。 

ルートび途切れて表示さ 
れる。 

探索では、細街路を含むその他 
一般道を使用しないエ IJ ァびあ 
るため、現在地、または経由地 
び途中か5表示された D 、 また 
は途切れた D する。 

故障ではあ0ません。 

通 D すぎたルートび消去 
されてしま5。 

ルートは区間ごとに管理されて 
いるため、経由地1を通過する 
と、出発地か5経由地1までのデ 
一夕を消去する(エ IJ ァによって 
は消去されない場合ちある)。 

故障ではあ D ません。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

大回 D なルートを探索す 

探索では、細街路を含むその他 
一般道を使用しないエ IJ アびあ 
るため、大回りなルートになる 
ことびある。 

故障ではあ D ません。 

化発地、目的地付近の道路に親 
制(一ち通行など)びあるときに遠 
回 D のルートを化すことがあ 
る。 

化発地や目的地を少しず5して設定し 
て<ださい。または、通0たいルート 
に経由地を設定してみて<ださい。 

ランドマークの表示び実 
際と異なる。 

地形データの不備や誤0によ0 
起こることびある。 

地図データは、原則として年2回程度 
更新版び発表されます。新しい地図デ 
一夕に収録されるまでお待ち<ださ 
い。 

化発地、経由地、目的地 
か5離れたポイントにル 
ートび引かれる。 

地図上の化発地、経由地、目的 
地付近に経路探索用のデータび 
入っていないため、ルートガイ 
ドの開始、経由、終了点び離れ 
てしま5。 

近< の道路上に目的地を設定して < だ 
さい。ただし近<の道路び細街路を含 
むその他一般道（灰色の道路）の場 
合\少し離れた一般道路からルートび 
引かれる場合びあ0ます。 

設定した探索条件と異な 
る条件のルートび表示さ 
れる。 

場合によっては、設定した探索 
条件に合わないルートび探索さ 
れることびある。 

故障ではあ D ません。 

自動再探索び行われな 
い。 

探索ルートびない。 

探索対象道路を走行して<ださい。ま 
たは手動で再度ルート探索をして<だ 
さい。 

オート IJ J レートの設定び OFN こ 
なっている。 

オート IJ ルートの設定を ON にして< 
ださい。 

規制のあるルートび引か 
れる。 

ど5してち通5ないと到着でき 
ない場合は、規制を通すことび 
ある。 

設定を確認して<ださい。 

ルート情報び表示されな 
い。 

ルート探索を行っていない。 

目的地を設定し、ルート探索を行って 
<ださい。 

ルート上を走行していない。 

ルート上を走行して<ださい。 

ルートガイドび OFF になってい 
る。 

ルートガイドを ON にして<ださい。 

細街路のルートは、ルート情報 
を表术しない。 

故障ではあ0ません。 




















故障かな？と考える前に 
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症状 

原因 

処置方法 

ルート探索後、有料道路 
化入□付近を通ってち、 
案内記号び表示されな 
い。 

自車マークび ルー トを走行して 
いない读內記号は、ルート内容 
に関係びあるマークのみを表 
示)。 

ルート上を走行して<ださい。 

自動再探索びでさない。 

探索ルートびない。 

探索対象道路を走行して<ださい。ま 
たは手動で再度ルート探索をして<だ 
さい。 

設定び OFF になつている。 

設定を ON にして < ださい。 


オーディオ関係 

■ CD 関係 


症状 

原因 

処置方法 

音声び間こえない。 

音量のボ IJ ュームび最小になっ 
ている。 

オーディオ側の音量をご確認<ださ 
い。 

再生び始ま5ない。 

ディスクの裏表び間違ってい 
る。 

タイトル面を上にして入れ直して<だ 
さい。 


本体内に結露び生じている。 

結露びおさまるまで、しば5< (約1 
時間程度）お待ち<ださい。 


車内の温度び高<なっている。 

プレーヤーの温度び常温に戻ると再生 
可能になります。 


ディスクに傷や';ちれびついてい 
る。 

ディスクのミちれを}式き取つて < ださ 
し、傷びついていると再生でさない場 
合びあ0ます。 


ディスクび劣化している。 

ディスクは、車室内に保管していた場 
合など、保管状態によ0劣化して読め 
な<なることびあ0ます。また、レー 
ベ J レ面のヒビや浮さび発生することび 
あ0ます。そのよ5なディスクは使用 
しないで<ださい。レーベル面び剥び 
れる場合びあ0ます。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

音声圧縮再生びでさな 
い。 

音楽 CD に D - DA データ)と音声圧 
縮ファイルび湿在しているディ 
スクを再生しよ5とした。 

音楽 CD に D - DA データ)と MP 3 ファイル 
び混在している場合、 MP 3 ファイルは 
再生できません。 

ファイル名び間違っている。 

フオルダ名、ファイル名は規格に準拠 
した文宇種、文字数で入力して<ださ 
し、また、必ず}広張子「. mp 3」 
r.wmaj 「. MP 3」 「. WMA 」「. m 4 a 」 

を付けて < ださい。 

音声圧縮再生び始まるま 
でに時間びかかる。 

ディスクに記録されているフオ 
ルダ、ファイル階層び多い。 

ファイルのチエックに時間びかかる場 
合びあ0ます。音声圧縮外のデータ 
や必要ないフオルダは書さ込まないよ 
5にして < ださい。 

音質び悪い。 

ディスクにミちれび付いている。 

ディスクに付着したミちれをふき取って 
<ださい。 

CD の再生時間は表示され 
ているび、音びでない。 

ミックスモード（第1トラックに 
音楽外のデータ、第2トラック 
降に音楽データび、1セッシヨ 
ンで記録されているフオーマッ 
卜）のディスクの第1トラックを 
再生した。 

第2トラック降の音楽データを再生 
して < ださい。 

音切れ、音飛びする。 

書さ込み速度び速い状態で記録 
されている。 

ソフト/八ードの組み合わせや書さ込 
み速度、書さ込みの深さ、幅などの親 
格び合わない可能性びあ0ます。 

音飛びする。 

高ビットレートで記録された 
ファイルを再生している。 

高ビットレートで書さ込みしたデータ 
の場合は、音飛び(コマ落ち)する場合 
びあ D ます。 

再生時すぐ次の巧に移 

MP 3、 WMA 、 AAC でないファイ 
ルの}広張子を「. mp 3」 r.wmaj 
「. MP 3」 「. WMA 」 にしている。 

MP 3、 WMA 、 AAC のファイルをご用 
意 < ださい。 

ファイルの}広張子は、「. mp 3」 

「. wma 」 「. MP 3」 「. WMA 」 にしてく 
ださい。 

著作権保護によ0再生び禁止さ 
れているファイルを再生しよ5 
とした。 

著作権保護によ0再生び禁止されてい 
るファイルは再生できません。約己秒 
間無音再生し、次の巧に移0ます。 

















故障かな？と考える前に 
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症状 

原因 

処置方法 

巧順び意図した順唐に再 
生されない。 

書き込み時にライテイングソフ 
卜びフオルダの位置を変えて書 
さ込んでいる。 

ライティングソフトで書き込まれた順 
唐で再生されるため意図した順序で再 
生されない場合びあ0ます。 


■ Bluetooth ® オーディオ関係 


症状 

原因 

処置方法 

登録でさない。 

本機に対応していない 

Bluetooth ® 才ーデイオ機器を使っ 
ている。 

曰産販売会社へお問い合わせいたださ 
接続対象機器をご確認<ださい。 


パスキーび間違っている。 

登録する Bluetooth ® 才ーディオ機器の 
パスキーをご確認 < ださい。 



Blue わ oth ® オーディオ機器のノ（スキー 
と、 車載機のパスキーび一致している 
かご確認 < ださい。 


車内に登録機！;(外の Bluetooth ® 機 
器びある。 

登録する機器！;(外の Bluetooth ® 機器 
は、登録び完了するまで、電源を OFF 
にして < ださい。 

再生でさない。 

本機に対応していない 

Bluetooth ® 才ーデイオ機器を使っ 
ている。 

曰産販売会社へお問い合わせいたださ 
接続対象機器をご確認<ださい。 


本機とオーディオ機器び接続で 
さない。 

■ 1 】片•■を 巧して\ Bluetoo 化®オーディ 
オモードび選択されているか、ご確認 
<ださい。 



才ーディオ機器に Bluetooth ® アダプタ 
一をつけて使用する場合は、 |3^を 
巧して、 Bluetooth ® 才ーディオモード 
を選択してか5、 Bluetooth ® アダプタ 
一の電源を ON にして < ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

音び停止する。 

本機に対応していない 

Bluetooth ® 才ーディオ機器を使っ 
ている。 

曰産販売会社へお問い合わせいたださ 
接続対象機器をご確認<ださい。 


携帯電話の接続をしている。 

故障ではあ0ません。 


カーウイングスを使っている。 

故障ではあ D ません。 


交通情報ダウン□ー ドをしてい 
る。 

故障ではあ D ません。 


Bluetooth ® 才ーディオ機器本体を 
操作している。 

お使いの Bluetooth ® 才ーディオ機器に 
よつては本体操作で音びとぎれること 
びあ0ます。 のな! を巧して 
巨 luetooth ® 才ーディオモードを再度選 
択して < ださい。 

音び飛ぶ。 

己 luetooth ® 才ーディオ機器の置き 
場所によっては、音び飛ぶこと 
びあ D ます。 

置さ場所を変えて < ださい。 


車内に他の無線機器びあると、 

音び飛ぶことがあ D ます。 

他の無線機器の電源を OFF にして < だ 
さい。 

音質び悪い。 

音楽データび低ビットレートで 
Bluetooth ® 才ーディオ機器に保存 
されている。 

Blue わ oth ® 才ーディオ機器に保存する 
ビットレートをよ D 高レートに変更し 
て < ださい。 

操作メニューび使用でさ 
ない。 

接続している Bluetooth ® 才ーディ 
才機器によっては、使用できな 
い操作びあ0ます。 

オーディオ機器の取扱説明書で使用で 
きる操作をご確認 < ださい。 
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■ iPod 関係 


症状 

原因 

処置方法 

iPod び認識されない。 

コネクタケーブルび正し<接続 
されていないか、 iPod び正し<動 
作していない。 

コネクタケーブルを接続し直して<だ 
さい。それでち iPod び認識されない場 
合は、 iPod を IJ セットして<ださい。 


使用している iPod び、接続対応し 
ていない。 

iPod の対応機種およびバージョンを確 
認して < ださい。 


i Pod ファームウェアび最新でな 
い。 

iPod を最新のファームウェアにバー 
ジョンアップして<ださい。 


USB 延長ケーブルの接続状態び 
悪い。 

USB 延長ケーブルを使用しないで < だ 
さい。 


USB 接続の際、すばや<抜さ差 
しをした。 

ゆつ<0抜き差しをして<ださい。 

iPod をコント□ールでき 

ない。 

iPod にへッドフオンなどび接続さ 
れたまま、ナビ本体に接続し 
た。 

iPod をナビ本体か5—さ取 D 外し、 
iPod か5すべての機器を取 D 外してか 

5再度接続し直して<ださい。 


iPod び正し < 動作していない。 

iPod をナビ本体か5—さ取 D 外し、 
iPod を IJ セットしてか5再度接続し直 
して < ださい。 


特定のアルバムアートび存在す 
るアルバム/巧を再生した。 

iPod をナビ本体か5—旦取 D 外し、 
iPod を IJ セットして<ださい。合わせ 
て対象のアルノ（ムアートを使用しない 
状態で再度接続し直して<ださい。 

レスポンスび悪<なつ 
た。 

1つのカテゴ IJ 内の巧数び多い。 

さ5に、シャッフル機能をオン 
にしている。 

1つのカテゴ IJ 内の巧数を少な < して 
<ださい（3|000巧じ(下）。また、巧 
数び多い状態ではシャッフル機能を才 
ンにしないで<ださい。 

iPod の巧をプレイでさな 
い。 

コネクタび正し<接続されてい 
ない。 

カチッと音びするまでしつか0接続し 
て < ださい。 

巧再生の音び途切れる。 

iPod の取0付けび不安定で、振動 
によ D 音飛びしている。 

走行中に iPod び転び5ないよラ、車内 
にしつか D と取 D 付けし直して<ださ 
い。 

音び歪む。 

iPod の EQ 機能（イコライヴー機 
旨 g ) びオンになっている。 

オフにして<ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

充電完了までに時間びか 
かる。 

— 

充電を目的とする場合は、 iPod の再生 
を停止することをお勧めします。 

iPod の充電びできない。 

iPod を接続するケーブルび断線し 
ている可能性びある。 

ケーブルをご確認 < ださい。 

ナビゲーシヨンシステム 
に接続すると、 iPod の操 
作びできな < なる。 

— 

本機と接続中は、 iPod の操作はナビゲ 
ーシヨンシステム側か5行って<ださ 
い。 

音飛びする。 

周辺環境（ノイズなど）によ 

0、音び飛ぶことがあ0ます。 

故障ではあ0ません。 

USB 延長ケーブルの接続状態び 
悪い。 

USB 延長ケーブルを使用しないで < だ 
さい。 


• iPod の制約事項について 


症状 

処置方法 

iPod nano 3 G で Chapter 分割されている Podcast を 
再生すると、プレイタイムの表示びずれる場合び 
ある。 

この機能には対応していません。 

Audioboo k の件数び正し < 表示できない場合びあ 
る。 

この機能には対応していません。 

いつたん iPod をはずして IJ セットすると、表示さ 
れます。 

iPod nano 3 G および iPod Classic でジャケット写真 
を再生すると、 iPod びフ IJ ーズまたは IJ セットさ 
れる場合びある。 

この機能には対応していません。 



















故障かな？と考える前に 
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■ USB 接続関係 


症状 

原因 

処置方法 

USB 機器を認識しない。 

USB 専用ケーブルび正し < 接続 
されていない。 

USB 専用ケーブルの接続状態を確認し 
て < ださい。 

USB 延長ケーブルを使用してい 
る。 

USB 延長ケーブルを使用しないで < だ 
さい。 

HUB を使用している。 

HUB を使用しないで < ださい。 

使っている USB 機器び、接続対 
応していない。 

USB 機器の仕様を確認して < ださい。 

USB 接続の際、すばや<抜さ差 
しをした。 

ゆつ < D 抜き差しをして<ださい。 

映像データび正し<再生 
されない。 

USB 2.0 八イスピードに対応して 
いない USB メモ IJ を用いて、映 
像データを再生した。 

USB 2.0 八イスピード対応の USB メモ 

IJ をご使用 < ださい。 

USB 3.0 を使用している。 


■ DivX 関係 


症状 

原因 

処置方法 

映像び映5ない。 

走行中である。 

車を安全な場所に停車し、パーキング 
ブレーキをかけて<ださい。 

DivX を再生しない。 

対応していないフオーマットの 
ファイルを再生しよラとした。 

AV 彫式で作成された DivX な広張子 avi 
または dvix ) ファイルを使用して<だ 
さい。 

使用された動画作成ソフトび対 
応していない。 

対応している動画ソフトを使用して< 
ださい。 

音飛び-音ずれ-コ7落 
ちび発生する。 

ビットレートび高すぎる場合 
や、フレーム数/秒び多すぎる 
場合などに、再生びでさなかつ 
た0、音飛び-音ずれ-コ7落 
ちび発生する場合びある。 

ビットレートやフレーム数/秒を適正 
にして < ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


■ DVD 関係 


症状 

原因 

処置方法 

映像び映5ない。 

走行中である。 

車を安全な場所に停車し、パーキング 
ブレーキをかけて<ださい。 

操作どお D に動作しな 
い。 

ディスク制作者の意図によ D 、 

操作どお0に動作しない DVD 
ディスクびある。 

故障ではあ D ません。 

操作を受け付けない。 

操作した動作び禁止されている 
(ディスクによつてはメッセー 
ジび表示されない場合ちあ D ま 
す）。 

操作巧能な画面になるまでお待ち<だ 
さい。 

音声び聞こえない。 

音量のボ IJ ュームび最ルになつ 
ている。 

オーディオ側の音量を調節して<ださ 
い。 


後席ディスプレイ*でのみ DVD を 
再生している場合は、ヘッド 
フォン A か5のみ音声び化力され 
る。 

付属のへッドフオン*を使用して<だ 
さい。 

再生び始ま5ない。 

ディスクの裏表び間違つてい 
る。 

タイトル面を上にして入れ直して<だ 
さい。 


音量のボ IJ ュームび最小になつ 
ている。 

オーディオ側の音量をご確認< ださ 
い。 


本体内に結露び生じている。 

結露びおさまるまで、しば5< (約1 
時間程度）お待ち<ださい。 


DVD メニューび表示されてい 
る。 

メニュー項目を選び、決定を選んで< 
ださい。 


IJ ージョンコードの異なるディ 
スクを入れた。 

IJ ージョンコードの異なるディスクは 
再生できません。ディスクをご確認< 
ださい。 


DVD ソフトによつては、 DVD の 
規格を厳密には満たしていない 
ことびあるため、本機での再生 
びでさない場合びあ D ます。 

故障ではあ0ません。 
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症状 

原因 

処置方法 

再生びとぎれた D 、 画面 
び乱れる。 

ディスクに傷び付いている。 

傷の大きさによっては、エラー訂正で 
きない場合びあ0ます。 

ディスクにミちれび付いている。 

ディスクに付着したミちれをふき取って 
<ださい。 

字幕び表示されない。 

宇幕の表示設定び OFF になつてい 
る。 

(1 D の ( ID を選んで字幕の設定をし 
て < ださい。 

宇幕び収録されていないソフト 
を再生している。 

ディスクをご確認<ださい。 

設定している音声言語で 
再生されない。 

設定している音声言語びディス 
クに収録されていない場合は、 
ディスク側の推奨言語で再生さ 
れます。 

ディスクをご確認<ださい。 

設定している字幕言語で 
再生されない。 

設定している字幕言語びディス 
クに収録されていない場合は、 
ディスク側の推奨言語で再生さ 
れます。 

ディスクをご確認<ださい。 

アングルを変えることび 
でさない。 

複数のアングルび記録されてい 
ないソフトを再生している。 

マルチアングル対応のディスクである 
か、ご確認<ださい。 

画面表示びおかしい。 

DVD ソフトの化力用アスペクト 
比に対する適正な表示モードを 
選んでいない。 

表示モードを切0替えて<ださい。 

画像び乱れる。 

早送0、早戻しをしている。 

故障ではあ D ません。 

音質び悪い。 

ディスクにミちれび付いている。 

ディスクに付着したミちれをふき取って 
<ださい。 

字幕言語、音声言語を切 

0替えることびできない 
(設定した字幕言語、音 
声言語にならない）。 

複数の字幕言語、音声言語び記 
録されていないディスクを再生 
している。 

字幕言語、音声言語の数はディスクに 
よ0異な D ます。また、メニュー画面 
などで切0替え5れるディスクちあ0 
ます。ディスクをご確認<ださい。 

ディスク側に優先の言語や設定 
びある。 

ディスク側に優先の言語や設定びある 
場合は、本機での設定の変更は反映さ 
れません。 

ビデオ CD のメニュー再生 
びでさない。 

プレイバックコント□ール付き 
ビデオ CD ではない。 

プレイバックコント□ール付きビデオ 
CD 1； (外は、メニュー再生はできませ 
ん。ディスクをご確認<ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

CD の再生時間は表示され 
ているび、音びでない。 

ミックスモード（第1トラックに 
音楽！;(外のデータ、第2トラック 
降に音楽データび、1セッショ 
ンで記録されている フオーマッ 
卜）のディスクの第1トラックを 
再生した。 

第2トラック降の音楽データを再生 
して < ださい。 

IJ モコン*のボタンを巧 
してち動作しない。 

IJ モコン受光部に向けて操作し 
ていない。 

IJ モコン受光部に向けて操作して < だ 
さい。 

IJ モコンの電池び切れている。 
電池び入っていない。 

IJ モコンの電池を交換するか、入れて 
<ださい。 


■ 地上デジタルテレビ関係 


症状 

原因 

処置方法 

映像び映5ない。 

走行中である。 

安全な場所に停車し、パーキングブレ 
ーキをかけて<ださい。 

電源を入れてち映像びす 
ぐに化ない。 

本機は電源を入れてち、ソフト 
ウエアび起動して映像を表示す 
るまでに時間びかかる場合びあ 

0ます。 

故障ではあ0ません。 

乱れた映像になるまたは 
特定のチヤンネルで映像 
び乱れる。 

曰産販売会社へお問い合わせ<ださい。 

音声び聞こえない。 

後席デイスプレイ*でのみテレビ 
を視聴している場合は、ヘッド 
フォン A か5のみ音声び化力され 
る。 

付属のへツドフオン*を使用して<だ 
さい。 




















故障かな？と考える前に 
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症状 

原因 

処置方法 

映像ち音声ち化ない。 

地上デジタルチューナーユニッ 
卜び異常高温になると、自動的 
に電源びオフされます。 

車内、ラダッジルームなどの温度を下 
げてか5、電源を入れ直して<ださ 
い。 

車の場所やち向によ0、受信状 
態び変化します。 

アンテナレベルを確認して<ださい。 

「地デジ固定」になっている場合は、 
受信エ IJ アび}広大する1セグ/地デジ 
切替にて自動ちし< は1セグ固定へ切 

0替えて < ださい。 

己- CASA — ドび正し < 挿入され 
ていない。 

巨- CASA — ドテストを実行して確認し 
て < ださい。 

IJ モコン*のボタンを巧 
してち動作しない。 

IJ モコン受光部に向けて操作し 
ていない。 

IJ モコン受光部に向けて操作して < だ 
さい。 

IJ モコンの電池び切れている。 
電池び入っていない。 

IJ モコンの電池を交換するか入れて< 
ださい。 

映像や音声び化ない。 

(または、とさどさ化な 
<なる） 

映像び静止する。 

(または、ときどき静止 
する） 

車のある場所やち向によ D 、 受 
信状態び変化します。 

1セグ放送視聴中に、受信状態によ0 
黒画面になることがあ0ますび、故障 
ではありません。「地デジ固定」に 
なっている場合は、受信エ U アび}広大 
する1セグ/地デジ切替にて自動ちし 
<は1セグ固定へ切 D 替えて < ださ 
い。 

車両の搭載機器※の動作によっ 
てノイズび発生し、アンテナレ 
ベルび低下することがあ D ま 
す。 

故障ではあ D ません。 

自動車/バイク/高圧線/ネオ 
ンヴインなどの近< を車び通過 
したとき、アンテナレベルび低 
下することがあ0ます。 

故障ではあ0ません。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置方法 

地上デジタル放送び受信 
でさない。 

地上デジタル放送の受信エ IJ ア 
にいない。 

地上デジタル放送は、現在の地上アナ 
□グ放送との混信を避けるために当初 
は非常に小さい化力電波で開始される 
ため受信エ IJ アび限5れます。また、 
受信障害びある環境では放送エ IJ ア內 
でち受信でさない場合ちあ0ます。 

「自宅エ IJ ア/おでかけエ IJ 
ア」の設定は適切ですか？ 

「自宅エ IJ ア」と「おでかけエ IJ ア」 
設定を切0替えて < ださい。 

チヤンネル IJ ストに数字 
び表示される。 

放送局名のない受信局を IJ スト 
に登録している。 

故障ではあ0ません。 


※：ワイパー、電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、 HID ランプ、電動カーテン、電動サン 
ルーフ、ドライブレコータ'一、レーヴー探知機など。 

#メッセージ表示一覧 

本機では、メールで送5れて<る情報とは別に、状況に合わせてメッセージび表示されます。 

主なメッセージとその内容は下記のとお D です。 


メッセージ 

内容 

信号レベルび低下している 
ため、このチヤンネルは受 
信でさません。 

デジタル放送の受信レベルび低い場合に表示されます。 

このチヤンネルは受信でさ 
ません。 

デジタル放送の電波を受信でさていない場合に表示されます。 

このチヤンネルは現在放送 
されていません。 

放送時間び終了しています。番組表などでチヤンネルをお確かめ<だ 
さい。 

巨- CAS 力ードび読み取れま 
せん。 

巨- CASA — ドの挿入ち向の間違い、または使用でさないカードび挿入さ 
れています。本機付属の B - CAS カードを正し<挿入して<ださい。 

P B-CAS 力ードの入れかた/取り出しかた… P .152 

巨- CAS カードを入れて < だ 
さい。 

巨- CAS カードび入っていないか、正し<挿入されていません。本機付属 
の B - CAS カードを正し<挿入して<ださい。 

データ取得中です。 

データ取得中の表示です。故障ではあ0ません。 
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八ンズフリーフオン関係 


症状 

原因 

処置方法 

携帯電話の接続を認識し 
ない。 

発信または着信でさな 
い。 

適合していない携帯電話を使用 
している。 

適合携帯電話機種^^ 1 ^をご確認 < ださ 
い。 

電源ポジシヨン ON の状態で通信 
ケーブルを車両側に接続してい 
る。 （ au 有線の場合） 

通信ケーブルを車両側に接続する際 
は、必ず電源ポジションを OFF にして 
<ださい。 

携帯電話び接続されていない。 

携帯電話をケーブル接続ちし< は 
己 luetooth ® 接続してください。 

携帯電話にダイヤル□ック等の 
操作制限び設定されている。 

携帯電話のダイヤル□ック等操作制限 
を解除してか 5 ケーブル接続ちし<は 
巨 luetooth ® 接続してください。 

特定の電話番号に発信で 
さない。 

同じ番号への発信の際、特定の 
事象湘手び電話に化ない場 
合、相手び圏外の場合、相手び 
化る前に切断した場合）び一定 
の回数繰 0 返されると、その番 
号への発信びでさな<なる場合 
びあ D ます。 

携帯電話の電源を一旦 OFF にし、再度 
ON にして接続し直して < ださい。 

Bluetooth ® の機器登録びで 
さない。 

携帯電話び Bluetooth ® に対応して 
いない。 

• Bluetooth ® に対応した携帯電話機種 
をご利用 < ださい。 

• 適合携帯電話機種^^ 1 > をご確認 < だ 
さい。 

Bluetooth ® の機器登録手順に誤 0 
びある。 

• 携帯電話の操作手順書（マニユア 
ル）をご確認<ださい。 

• Bluetooth ® 携帯電話の初期登録ち法 
をご確認< ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


症状 

原因 

処置ち法 

Bluetooth ® の機器登録をし 
たのにちかかね5ず、接 
続されない、ちし<は、 
切断される。 

ナビの巨 luetooth ® び OFF になって 
いる。 

ナビの Bluetooth ® を ON に切0替えてく 
ださい。 

携帯電話の Bluetoo 化®び 0 FI = に 
なっている。 

携帯電話の Bluetooth ® を ON に切0替え 
て < ださい。 

携帯電話のバッテ IJ 一残量び十 
分ではない。 

携帯電話のバッテ IJ 一残量び十分な状 
態でご利用 < ださい。 

携帯電話の置場所によって、 
Bluetooth ® の電波状況び悪くなる 
ことびある。 

携帯電話を金属で覆われた場所やナビ 
本体か5離れた場所に置かないで下さ 
し、またシートや身体の間に密着させ 
ないで < ださい。 

Bluetooth ® の機器登録手順を完了 
していない。 

• 携帯電話の操作手順書（マニユア 
ル）をご確認<ださい。 

• 各 Bluetooth ® 携帯電話の初期登録ち 
法をご確認 < ださい 

相手に声び伝わ5ない。 
通話相手側で音び割れた 
0、途切れた D する。 

携帯電話と携帯電話接続コネク 
ターび接続されていない。 

携帯電話接続コネクターび接続されて 
いることを確認して<ださい。 

携帯電話と Bluetoo 化®接続されて 
いない。 

携帯電話を Bluetooth ® 接続して < ださ 
し、（※り 

車外の音び大さい（大雨、エ 
事、現地、トンネル内、対向車 
び多い、など）。 

窓やサンルーフを閉じて<ださい。 

エアコンの風音び大きい。 

風量を下げて < ださい。 

走行中の騒音び大さい。 

速度を落として、騒音の少ないところ 
で操作して < ださい。 

受話/送話音量び大さすぎる。 

受話/送話音量を調節して<ださい。 

目 luetooth ® 接続での八ンズ 
フ IJ 一通話時、音び切れ 
た0、ノイズび入る。 

携帯電話の置場所によっては、 
Bluetooth ® の電波状況び悪くなる 
ことびある。 

携帯電話を金属で覆われた場所やナビ 
本体か5離れた場所に置かないで<だ 
さい。またシートや身体の間に密着さ 
せないで < ださい。 

FOMA の携帯電話び使用 
でさない。 

携帯電話の USB モード設定び 
「通信モード」になっていな 
い。 

FOMA の携帯電話をお使いの場合は、 
USB モード設定を「通信モード」にし 
て < ださい。 
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症状 

原因 

処置方法 

携帯電話操作で発信する 
と八ンズフ IJ 一機能び使 
スみい。 

機種によっては、携帯電話か5 
発信操作すると八ンズフ IJ 一に 
切0替え5れない場合びある。 

ナビ（車載）の八ンズフ IJ 一機能か 
ら、 発信し直して<ださい。 

呼び化し音、着信音など 
と音声の音量び違5。 

呼び化し音、着信音などとの声 
の音量び調節されていない。 

着信音は着信時に調節して<ださい。 
受話音は通話中にオーディオ音量で調 
節して<ださい。送話音は設定画面の 
送話音量メニューで調節して<ださ 
い。 

• 電話画面と携帯電話機 
の電界受信バーの本数 
び違5。 

• 電話画面に受信バーび 
表示されている状態で 
発信してち電話びつな 
び5ない。 

電界受信ノ（一の本数の基準び携 
帯電話機ごと異なる。 

電話画面の電池残量と電界強度表示 
(バー表示）一致しないことがあ0ま 
す。目安としてご利用<ださい。 


國 - 

(※り適合機種、初期登録手順については、曰産販 
売会社またはカーウイングスお客様センター 
にお問い合わせいただ<か、カーウイングス 
ホ —— ムへ —— ソ (www.nissan-carwinas.com ; の 
「適合携帯電話一覧」でご確認いただけま 
す。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


カーウイングス関係 


症状 

原因 

処置方法 

カーウイングス情報セン 
ターし接続されない。 

携帯電話び接続されていない。 

携帯電話を正し<接続して<ださい。 

携帯電話の電波状態び悪い。圏 
外表示になっている。 

故障ではあ D ません。圏内表示になる 
とお使いいただけます。 


携帯電話の回線び混雑してい 
る。 

しば 5< してか 5 おかけ直し<ださ 
い。 


電話の電波び届さづ 5 い場所に 
いる。 

電話の電波び届さやすい地点に移動す 
ると、接続できるよ5になります。 


携帯電話にダイヤル □ ックびか 
かっている。 

携帯電話のダイ中ル □ ックを解除して 
<ださい。 


携帯電話に発信規制び設定され 
ている。 

携帯電話の発信規制を解除して < ださ 
い。 


au WIN の USB 接続設定び「デー 
夕転送モード」になっていな 
い。 

au WIN をケーブル接続でお使いの場 
合、機種によって USB 接続設定びあ 0 
ますび、「データ転送モード」にして 
ご使用 < ださい。「データ転送モー 
ド」になっていないと、データ通信に 
時間びかか 0 接続でさないことがあ D 
ます。 


適合していない携帯電話を使用 
している。 

適合携帯電話機種 1 ^をご確認 < ださ 
い。 


カーウイングスの申し込みをし 
ていない。 

カーウイングスへのお申し込みを行っ 
て<ださい。詳し<は、曰産販売会社 
または、カーウイングスお客さまセン 
ターにお問い合わせ<ださい。 

サービスご利用時、通常 
の音声電話に比べてヴー 
ビスエ IJ アび'狭 < なつた 
Os つなび0に<いこと 
びある。 

カーウイングス情報センターと 
の通信にデータ通信モードを使 
用しているため、起こる場合び 
おる。 

故障ではあ 0 ません。しば 5< してか 

5 おかけ直し < ださい。 

メニュー項目び一部選べ 
ない。 

走行中である。 

車を安全な場所に停車してパーキング 
ブレーキをかけてか 5、 操作して<だ 
さい。 
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症状 

原因 

処置方法 

一部の画面び表术されな 
い。 

走行中である。 

車を安全な場所に停車してパーキング 
ブレーキをかけてか5、操作して<だ 
さい。 

ダウン□ード中の画面び 
表示される時間よ0ち、 
実際の通信時間のちび長 
い。 

携帯電話の機種によっては、携 
帯電話で実際に通信び開始•終 
了されるタイミングよ D ち、本 
機の画面表示や切 D 替わるタイ 
ミングのちびやや速いため。 

故障ではあ0ません。 

オペレータをご利用時、 
音声び途切れる。または 
データび到達するのび遅 
<なる。 

通信回線の状況、基地局の設置 
状況によって起こる場合びあ 
る。 

故障ではあ0ません。しば5<してか 
5おかけ直し < ださい。 

新着メール受信の操作を 
行ラと「設定び必要で 
す」とい5メッセージび 
化る。 

メールアドレスび設定されてい 
ない。 

メール受信を利用するには、受信した 
いメールアドレスをカーウイングスホ 
ームぺージで設定してぐださい。 

情報やメールび音声で読 
み上げ5れない。 

音量 ( V 0 L ) 調節び最小になって 
いる。 

音声読み上げ中に、コント□ールパネ 
ルの fP •ス イツチまたはステア IJ ン 

グ のの 6®*/ 

CSB *、 スイッチで調 
整して < ださい。 


國 - 

(※り適合機種、初期登録手順については、曰産販 
売会社またはカーウイングスお客さまセンタ 
一にお問い合わせいただ<か、カーウイング 
乂ホームへーソ (www.nissan-carwinas.com; 
の「適合携帯電話一覧」でご確認いただけま 
す。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


カメラシステム関係 


症状 

原因 

処置方法 

映像の映 D び悪い。 

カメラレンズの前面ガラスびミち 
れている。 

水を含ませた柔5かい布などで軽 
<ふいて < ださい。 


カメラレンズに雨、雪などの水 
滴び付着している。 

柔5かい布などで軽<ふいて<だ 
さい。 


太陽光や他車のへッドランプの 
光び直接カメラレンズ面に当 
たっているため。 

故障ではあ0ません。当たってい 
る光びな < なれば元に戻0ます。 


温度の急な変化によってカメラ 
レンズ部び結露したため。 

故障ではあ D ません。しば5<走 
行すると元に戻0ます。 


暗い所や夜間時には映0び悪< 
なることびある。 

故障ではあ0ません。 

映像にち5つきび化る。 

堂光ななどの照明の下にいるた 
め。 

故障ではあ0ません。 

実際の色味と異なる。 

カメラの特性のため。 

故障ではあ0ません。 


■ バックビューモニター* 


症状 

原因 

処置方法 

映像び映5ない。 

セレクトバーび囚になっていな 
い。 

セレクトレバーを因にして<ださ 
い。 

映像び正しい方向を向い 
ていない。 

バックドアび開いている。 

八'ックドアを閉めて<ださい。 

映像び見づ5い。 

カメラに強い光や反射光び入って 
いたため。 

故障ではあ D ません。 

映像にスミヤび入る。 

0 カメラ画面に現れる 
現象" P .280 

バンノ（一などか5強い反射光び 
入っていたため。 

故障ではあ0ません。 
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■ アラウンド ビューモニター A 


症状 

原因 

処置方法 

映像び映5ない。 

セレクトレバーび囚になってい 
ない。 

セレクトレ八一を因にして<ださ 
い。 

び巧されていない。 

を押して < ださい。 

車速び1 0 km / hlU 上化ている。 

低速で走行するか、停車して<だ 
さい。 

映像び正しい方向を向いてい 
ない。 

バックドアび開いている。 

バックドアを閉じて<ださい。 

前席ドアび開いている、または 
半ドアになっている。 

ドアを閉めて<ださい。 

ドアミラーび格納されている。 

ドアミラーを開いて<ださい。 

トップビューの画面上の線び 
ずれる。 

高さのあるちのや、積載状態などの状況によ0合わないことがあ D ま 
す。車両よ D 離れた場所ほどズレは大き<なる傾向にあ D ます。 

夜間の映像び暗い。 

ドアミラーの補助照明のカバー 
びミちれている。 

水を含ませた柔5かい布などで軽 
<} 式いて < ださい。 

画面の明るさやコントラストを調整して<ださい。 

映像び青っぽい。 

暗いところや夜間時のためで故障ではあ0ません。 

トップビューの映像の色び均 
一ではない。 

各カメラごとに映している範囲に応じて明るさを調整しているため、 
カメラ間の映像に差び生じますび故障ではあ0ません。 


• ソナー関係 A 


症状 

原因 

処置方法 

カメラ補助ソナーび正常に作 
動しない。 

センサー部に氷、雪などび付着 
している。 

めるま湯をかけて氷や雪を取 D 除 
いて < ださい。 

センサー部に泥、ワックスなど 
び付着している。 

柔5かい布などで表面のミちれを取 

D 除さ、綿棒などで溝部を清掃し 
て < ださい。 

カメラ補助ソナーび作動しな 
い。 

アラウンドビューモニターび表 
示されていない。 

アラウンドビューモニターを表示 
させて < ださい。 

ソナーのビープ音び鳴5な 
い。 

ブヴー音び OFF になっている。 

ブヴー音の設定を ON にして < ださ 
い。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


■ フ □ントサイ ドビューモニター ◎ 


症状 

原因 

処置方法 

フ□ントサイドビューモニタ 
一の映像び映5ない。（黒画 
面しなつている） 

車速び早すぎる。 

低速で走行するか、停車して<だ 
さい。 

パーキングブレーキびかかって 
いる。 

パーキングブレーキを解除して< 
ださい。 

セレクトレバーび囚になってい 
る。 

セレクトレバーを囚じ(外にしてく 
ださい。 

映像にスミヤび入る。 

方向指示器などか5強い反射光 
び入ったため。 

故障ではあ D ません。 


■ カメラ画面に現れる現象 



(m) 


(m) 


蜘） 


(※リスミヤ：強い光び上下ち向に光の帯のよ5に化たちの。 

(※巧づ ー スト：強い光びカメラの中で乱反射し、映像上の違5箇所に光び現れたちの。 
(※苗)八レーシヨ ン： 強い光で周囲び白っぽ<にじんだちの。 

(《4)ターンランプの光：方向指示器の光び地面に映ったちの。 
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ETC 関係 


症状 

処置方法 

ディスプレイにに TC に異常び発 
生しています。 ETC サービスび利 
用化来ません。販売店に連絡して 
下さい」と表示された。 

(灰色の [ETC] アイコンび表示 
されます） 

ETC カードび挿入されている場合は、カードを抜き取ってくださ 
い。 

(閉じる) を選んで通常のナビゲーシヨン画面に移行させます。その 
後は、速やかに曰産販売会社で点検を受けて<ださい。 

ディスプレイにに TC カードび読 
み取れません。 ETC サービスび利 
用できませんので、カードを抜い 
て確認して下さい。」と表示され 
た。 

(灰色の ETC」 アイコンび表示 
されます） 

カードを抜き取 D、ETC カードであるか、カードを挿入する向 
き、表裏は正しいか、についてを確認して<ださい。 

ディスプレイに「料金0円」と表 
示された。 

(年月曰、時刻表示はなし） 

ETC カードの端テ（金色部分）の傷、ミちれなどによ0、料金所通 
過時に課金はされたちのの、履歴情報び記録されない場合びあ 

D、 左記画面表示び化ます。このよ5な場合は、 ETC カードの端 
子部を確認して < ださい。 

ディスプレイに「N0.2」と表示さ 
れた。 

(上記表示は一例であ0、数字部 
分は02〜07の間で化る可能性あ 

0) 

料金所通過時に、 ETC ユニット内部で何5かの異常び偶発的に発 
生した場合に、異常内容に該当する数字び左のよ5に表示されま 
す（一定時間で表示は消えます）。このよ5な表示び頻繁に化る 
場合は、曰産販売会社にお問い合わせ<ださい。 

利用履歴の確認びでさない。 

ETC カード挿入後、認識に2秒程度、時間びかか0ます。ナビ画 
面に ETC アイコン（紫）び表示され、に TC 力ードを確認しまし 
た。」と案内びあった後に再度利用履歴の確認を行って<ださ 
い。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 














282 


故障かな？と考える前に 


音声操作関係 


症状 

原因 

処置方法 

発話してち動作しない。 

誤認識してしま5。また 
は「ちラー度お話し<だ 
さい」とい5エラーメッ 
セージび 化る。 

同乗者の発話び認識されてい 
る。 

同柔者の発話を控えてち5って < ださ 
い。 

発話の音量びルさい。 

ち5少し大きな声でお話し<ださい。 

発音びはっさ D していない。 

はっき D お話し<ださい。 

発話を開始するタイミングび早 
すぎる。 

を押して指を離した後、確実 
に"ピッ"という音び鳴ったことを確 
認してか5お話し < ださい。 

を巧して、ガイダンスび 
流れた後、"ピッ"とい5音か 

5已秒！;(上たっている。 

"ピッ"という音か5日秒じ(内にコマ 
ンドを話し始めるようにして<ださ 
い。 

該当するコマンドびない。 

画面上にオレンジ色で表示されている 
コマンド、数字、ちしくは「コマンド 

U スト」の中か5発話して<ださい。 

車外の音び大さい（大雨、エ 
事、現地、トンネル内、対向車 
び多い、など）。 

窓やサンルーフを閉じて周囲の雑音を 
遮断して < ださい。 

エアコンの風音び大きい。 

風量を下げて < ださい。 

走行中の騒音び大さい。 

速度を落として、騒音などの少ないと 
ころで操作して<ださい。 

話す速さび遅すぎる。 

自然なスピードで滑5かに話して<だ 
さい。 

登録地、短縮ダイヤル、 
携帯メモ IJ び正し < 認識 
でさない。 

登録されているヨミガナび異 
なっている。 

正しいヨミガナを登録して<ださい。 

名称び短すぎる、または似てい 
るヨミガナび複数登録されてい 
る。 

名称を長< して<ださい。また、似て 
いるヨミガナは違5ちのにかえて<だ 
さい。 
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症状 

原因 

処置方法 

住所や施設名び認識でさ 
ない。 

正式な名称を発話していない。 

正式な名称で発話して < ださい。（例 
カンクウー関西国際空港） 

住所の場合、都道府県名、市区町村名 
など分割して発話することち可能で 
す。 

対象ジャンルに含まれていな 
い。 

対象ジャンルに含まれていない施設は 
検索できません。 

数宇入力び5ま<でさな 
い。 

一度に入力する数宇の巧数び多 
い。 

巧数を区切って入力したちび認識しや 
す<な0ます。電話番号を入力すると 
さは市外局番、市内局番などに区切っ 
て入力して < ださい。 

[ち5—度お話し < ださ 
しリとい5エラーメッセ 
ージび化る。 

発話する音声びはつき D としな 
い。 

はっき0とした声で、自然にお話し< 
ださい。 

発話開始までの時間び長すぎ 

"ピッ"とい5音の後、日秒！;(内に話 
し始めて < ださい。 

該当するコマンドびない。 

画面上に表示されているコマンド、数 
字、ちしくは「コマンド IJ スト」の中 
か5発話して<ださい。また、正しい 
「読みかた」でお話し<ださい。 

[ちラかし大きな声でお 
話し<ださい]とい5エ 
ラーメッセージび化る。 

発話する音声び小さい。 

ち5少し大きな声でお話し<ださい。 

「ち5少しルさな声でお 
話し<ださい」とい5エ 
ラーメッセージび化る。 

発話する音声び大きい。 

ち5少しルさな声でお話し<ださい。 

对甲しても、"ピ 
ピッ"と鳴って音声操作 
を使ラことびできない。 

エンジン始動直後にを巧 

した。 

しば5 くしてか5 もう-度^® を 
押して < ださい。 


下の操作を行っているときは、音声操作を行5ことはできません。 
• 八ンズフ IJ ーフオン使用中 
• 車両後退時 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


地図更新関係 


■ 周辺地図更新 


症状 

原因 

処置方法 

地図更新び始ま5ない。 

申し込み手続さをしていない。 

利用申し込みの手続きをして< ださ 
い。 

ご利用巧能な有効期限び切れて 
いる。 

地図センターへ接続でさ 
ない/途中で通信び途切 
れる。 

携帯びダイヤル□ックされてい 
る。 

□ックを解除して<ださい。 

携帯び他のパケット通信中。 

他のパケット通信終了後に、接続しな 
おして < ださい。 

携帯電話の電波状況び良<な 
い。 

電波状態び良好になってか5、再度ダ 
ウン□ードを行って<ださい。 

電波状態の良好を示すァ 
ンテナマークび表示され 
ていてち、地図センター 
へ接続でさない。 

更新にはデータ通信を利用する 
ため、このよ5な場合びある。 

故障ではあ0ません。 

少したってか5接続しなおして<ださ 
い。 


■ 都道府県地図更新 


症状 

原因 

処置方法 

USB メモ IJ を差しても、 
データを本機に読み込め 
ない。 

本機び対応していない USB メモ 

IJ を使用している可能性びあ 
る。 

別の USB メモ IJ をお使い < ださい。 

CD - R / DVD-R の データを 
本機に読み込めない。 

CD - R / DVD-R の規格の問題である 
場合びある。 

CD - R / DVD-R は、規格に準拠した新品 
をお使い < ださい。 
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■ 周辺地図更新のエラーメッセージ 


エラーメ ッ セージ 

処置方法 

地図更新び正常に終了しませ 
んでした。 

いったんエンジンを止めて已 
分上待ってか5、再度エン 
ジンをかけ直し、更新を再開 
して < ださい。 

一時的な内部異常の可能性びあ D ます。いったんエンジンを止めて已 
分！;!上待ってか5、再度エンジンをかけ直し、更新を再開して<ださ 
い。 

团ァド バィス 

• 必ず更新を再開し、完了させて<ださい。更新を完了しないと、地図 
表示などびでさな< な0ます。 

地図更新びできません。 

曰産販売店で全国地図更新を 
行って < ださい。 

お車の購入または曰産販売会社での全国地図更新時に組み込まれた地 
図バージョン（ XX 年度版） けら、 日年!;^上経過した場合、周辺地図要 
新は行えな<な0ます。この場合、全国地図更新を行ラ必要びあ0ま 
すので、曰産販売会社にご相談<ださい。 

ただいま接続できません。 

携帯電話の電波状態によ0地図センターへ接続でさないことびあ0ま 
す。少し待ってか5再度お試し<ださい。 

データ通信設定び必要です。 

ち5—度接続しますか？ 

携帯電話のデータ通信設定を行ってか5、 ® を選択して<ださ 
し、中止（キャンセル）する場合には、 （； いいえ) を選択して<ださい。 

圏外です。ち5—度接続しま 
すか？ 

CSuYwI ) 

携帯電話の電波び届さやすい地点に移動してか5、 dg ) を選択して 
ください。中止（キャンセル）する場合には、 （いいえ) を選択してくだ 
さい。 

電話機を接続して<ださい。 

ちラー度接続しますか？ 

携帯電話を接続し、 dg ) を選択して<ださい。中止（キャンセル） 

する場合には、 （いいえ) を選択してください。 

携帯電話に操作制限び設定さ 
れています。携帯電話をはず 
した状態で制限を解除して再 
接続して<ださい。もう一度 
接続しますか？ 

( MXwI ) 

携帯電話にダイヤル□ックなどの制限び設定されている可能性びあ0 
ます。制限を解除後、 巧のを 選択して<ださい。中止（キャンセ 
ル）する場合には、 （いいえ;) を選択して<ださい。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


■ 都道府県地図更新のエラーメッセージ 


エラーメ ッ セージ 

処置方法 

地図更新び正常に終了しませ 
んでした。 

いったんエンジンを止めて已 
分上待ってか5、再度エン 
ジンをかけ直し、更新を再開 
して < ださい。 

一時的な内部異常の可能性びあ0ます。いったんエンジンを止めて已 
分！;!上待ってか5、再度エンジンをかけ直し、更新を再開して<ださ 
い。 

現象び繰0返し発生する場合は、ディスクまたは USB メモ IJ の異常の 
可能性びあ D ます。再度更新データを作成して、更新を行って<ださ 
い。 

防ァド バィス 

• 必ず更新を再開し、完了させて<ださい。更新を完了しないと、地図 
表示などびでさな < な0ます。 

このシステムでは利用でさな 
い更新データです。 

USB メモ IJ などのメディアへデータを入れるときに、5ま<データび 
入5なかった可能性びあ0ます。ちう一度データを入れ直して、更新 
を行って < ださい。 

地図更新びでさません。 

曰産販売店で全国地図更新を 
行って < ださい。 

お車の購入または曰産販売会社での全国地図更新時に組み込まれた地 
図バージョン（ XX 年度版） から、 日年!;^上経過した場合、都道府県地 
図更新は行えな<な0ます。この場合、全国地図更新を行ラ必要びあ 
0ますので、曰産販売会社にご相談< ださい。 

更新用データを認識でさませ 
んでした。 

IJ アルタイム地図更新専用ヴ 
イトか5データを再ダウン □ 

ードして<ださい。 

ディスクまたは USB メモ IJ を一度抜いて、再度挿入して更新して<だ 
さい。 

現象び繰0返し発生する場合は、再度、更新データを作成して、更新 
を行って < ださい。 

地図データび入った USB を挿 
入して < ださい。 

更新データび入った CD / DVD か USB を挿入してください。 

地図データび入った CD/DVD 
を挿入して < ださい。 
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■ 地図更新中の機能制約 

地図更新中は、ご利用巧能な機能に下記制約び発生しますび、故障ではあ0ません。 
下記の機能は、グレードやオプションによ D 装備されていないちのちあ0ます。 


分類 

機能名称 

更新中の動作 

ナビゲーシヨン機能 

地図表示 

X 

自車位置表示 

目的地設定 

ルート探索、ルートガイド 

交通情報 

V に S 文字情報（レベル 1) り 

V に S 図形情報（レベル 2) 

V に S 地図情報（レベル 3) 

カー ウイングス 

X 

オーディオ/ビジュアル機 
能(※に 

CD / DVD 再生 

X 

ミュージックボックス再生機能 

〇 

己 luetooth ® 才ーデイオ 


USB 

X 

iPod 

X 

ラジオ 

〇 

地上デジタルテレビ 

〇 

ETC 料金所通過動作 

〇 

八ンズフ IJ 一電話^ 4) 

X 

音声認識機能 

X 

情報メニュー 

車両情報 

X 

ナビ施設案内情報 

八イウェイ情報 

交通情報/巧滞情報ダウン□ー ド 

ETC 情報表示 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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故障かな？と考える前に 


分類 

機能名称 

更新中の動作 

設定メニュー 

画面消し 

X 

ナビダーシヨン 

オーディオ 

電話-通信 

Bluetooth ® 

音量調整 

時計 

その他のシステム 

IJ アビユーカメラ 

〇 

時計表示 

〇 


國 - 

(※り緊急情報、ミ主意警戒情報のみ表示します。 

(※つ）オーディオ/ビジュアル機能で表示される 
(7 云!^ は動作しません。 

(※巧携帯電話を本機に Bluetooth ® 接続して、周辺 
地図更新を行っている場合はご利用になれま 
せん。 

(《4)電話機能を操作することはでさませんび、着 
信はいたします。（ただし、着信時の画面表 
示はいたしません。） 
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■ 地図更新後に起こる不整合 

「周辺地図更新」、「都道府県地図更新」後に、更新前の機能と比較して、下記のよ5な現象（動作‘ 
表示等）び発生することがあ0ますび、故障ではあ0ません。 

下記の現象は、「全国地図更新」を行5とすべて解消することびできます。 


分類 

地図更新後に発生するよラになる可能性がある現象 

地図表示 

• 背景形状と道路形状び合わないことびある。 

• 市街地図と通常の地図で道路形状び一致しないことびある。 

• 市街地図で走行すると、自車マークび道路のない領域を走行するこ 
とびある。 

• 通常の地図で表示される道路や背景び、 IJ アル 3 D の表示のとさに 
は表示しないことびある。 

• 背景画像（表示）び途切れていることびある。 

ルートガイド 

• 駐車場と道路の境で自車マークの動さびぎこちないことびある。 

• 更新後に、誘導表示や音声誘導び単純な内容に変わることびある。 

• 方面看板画像と音声ガイドび、変わることびある。 

• 高速道路の化入□画像、ジャンクション画像び表示されないことび 
ある。 

施設検索 

施設検索結果の画面で、施設のアイコンを表示しないことびある。 

住所検索 

検索する住所か5少し離れた場所び表示されることびある。 

音声操作 

単語は認識するび、更新した周辺施設を見つけることびでさないこと 
びある。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


知つておいていただをたいこと 


液晶ディスプレイの取り扱いについて 

• 固い布や、アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や化学ぞラきんは使用しないで<ださ 
し、ディスプレイやパネルに傷び付いたり、変質した D します。 

• 水や芳香剤などの液体をかけないで<ださい。本体内部に液体び入 D 込むと、故障の原因とな D ま 
す。 

• 清掃するとさは、乾いた柔5かい布でふいて<ださい。ミちれびひどいとさは、中性洗剤を少し含ま 
せて（水滴び付かない程度）ふいて<ださい。 

ナビダーシヨン 

■ ルート探索について 

• 表示されるルートは参考ルートです。必ずしち最短であるとは限 D ません。 

• 道路は曰々変化してお0、地図データ作成時期の関係か5、形状、交通規制などに誤0びある場合 
びあ0ます。必ず実際の交通規制に従って走行して<ださい。 

• ルート探索中は、車両走行に伴5地図の移動は行われません。 

• ルート探索終了後、ルートび表示されるまでに時間びかかることがあ D ます。 

• 目的地および経由地に到着してちルートび消えないことがあ D ます。新しいルートを探索するか、 
エンジンを切ったときにルートは消えます。 

• 再探索をしたとき、通過したと判断した経由地に戻るルートは探索しません。 

• ルート表示時に地図を移動させると、ルートび再度表示されるまで時間びかかることがあ0ます。 

• 経由地び設定されている場合は、各経由地間のルートをそれぞれ別々に探索していますので、下 
のよ5になることがあ0ます。 

-どれか1つでちルートび探索できなかったとさは、全ルートび表示されません。 

-経由地付近でルートびつなび5ないことがあ D ます。 

-経由地付近で U ターンするルートび表示されることがあ D ます。 

• ルート探索では、細街路を含むその他一般道を含めたルートの探索を行います。（一部地域では探 
索でさないことがあ0ます。） 

-現在地、経由地、目的地付近のみ細街路を含むその他一般道ち使用してルート探索を行いま 
す。 

-市街地図の収録エ IJ アでは、交通規制情報を加味した探索び行われます。 

-現在地および目的地（経由地）付近における細街路を含むその他一般道を使用したルートにつ 
いては、音声での案内は行いません（ただし、目的地付近の細街路では目的地のあるち向を音 
声でご案内します）。地図上のルート表示を確認の5え、実際の交通規制に従って走行して< 
ださい。 

-細街路を含むその他一般道か5、それ！;!外の道路に化るルートおよび細街路を含むその他一般 
道に入るルートでは交通規制を考慮していないので、現地では十分確認の5え、実際の交通親 
制に従って走行して<ださい。 
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-道路び近接している所では、正確に位置を設定して<ださい。特に、上り、下 D で道路び別々 
に表示されているよ5な場所では、進行ち向にミ主意して道路上に目的地や経由地を設定して< 
ださい。 

• 下のよ5なとき、ルートび探索できないことがあ D ます。 

-現在地と目的地び近いとき。この場合はメッセージび表示されます。 

-現在地と目的地び遠すぎるとさ。この場合は目的地をち5かしおづけてか5再度ルート探索し 
て < ださい。 

-交通規制で目的地や経由地まで到達でさないとさ。 

-極度に迂回したルートしかないとき。 

• 下のようなルートび表示されることがあ D ます。 

-ルート探索してち、現在地の前、または後か5ルートび表示されることがあ0ます。 

-目的地を設定してち、目的地の前、または後にルートび表示されることがあ0ます。 

-ルート探索してち、他の道路か5のルートび表示されることがあ D ます。この場合は現在地マ 
ーク（自車マーク）びずれている可能性びあ D ますので、車を安全な場所に停車させ、現在地 
マークを正しい道路上に修正するか、しば5<走行して現在位置マーク（自車マーク）び正し 
い道路上に戻ってか5、再度ルート探索を行って<ださい。 

-目的地や経由地を設定するとさに、その付近に複数の道路び交差（隣接）していると、遠回り 
なルートび表示されることがあ0ます。このよ5な場合は、目的地や経由地の設定で地図び表 
示されたときに、タッチパネルで目的地や経由地付近の道路に修正して<ださい。修正する場 
合は、進行ち向などにミ主意して設定して<ださい。インターチェンジやサービスエ U アなどの 
ように上0と下0の道路び別々になっている場所では、特にごを意ください。 

- (冬季通行止め) 、 (時間規制道路) の設定び「回避」設定のときは時間‘曜日規制を終曰規制として扱っ 
ているため、実際は通行巧能であってち遠回0のルートび表示される場合びあ0ます。 

- (-敝1優先) でルート探索しても、有料道路上にルートび設定される場合びあ0ます。ルートを修 
正したいときは、一般道路上に経由地を設定して再度ルート探索を行って<ださい。 

-陸路のみで目的地に至瞻できるときや探索条件の設定で (フ1リ-航路を使う) を OFF にしてルート探 
索させてち、フェ IJ 一航路上にルートび設定される場合びあ D ます。ルートを修正したいとき 
は、陸路に経由地を設定して再度ルート探索を行って<ださい。 

-フェ IJ 一航路は、旅客のみ、2輪のみの航路を除いた主なちのびルート設定巧能ですび、目安 
としてお考えいただき、所要時間、運行状況などをご確認の上、利用して<ださい。 

-探索用のフェ IJ ールートは国道レベルのちの（国道の延長）です。一般的に、長距離航路は、 
探索データに登録されていません。 

• 現在地や進行ち向は走行条件などによってずれることがあ0ます。故障ではあ0ませんので、しば 

5<走行を続けると正常な表示に戻 D ます。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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• ルートガイドのま意点 

• 本システムのルートガイドは、あ<までち補助的な機能ですので実際に運転する際には地図上のル 
ート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行して<ださい。 

• ルートガイドは、ある一定の条件を満たす交差点でしか行わないため、ルート上では方向び変わっ 
ていてちルートガイドを行わない場合びあ0ます。 

• 音声の内容は、巧びるち向や他の道路との接続形態などによ D 異なった内容になることがあ D ま 
す。 

• 音声ガイドのタイミングは、場合によって遅れた0早<なった0することがあ0ます。 

• ルートを外れた場合は、音声ガイドは行いません。また、外れたことの案内ちしません。 

• (ガイド.メッセ-ジ音声) の ON 表示び消巧している場合は、音声ガイドは行われません。 

また、 (ガイド.メッセ-ジ音声) の ON 表示び点巧している場合でも、ガイド音量設定び OFF になっている 
と、音声ガイドは行われません。 

• 音声ガイドは、設定されたルート上を走行し始めてか5行われますので、ガイドび開始されるまで 
は地図上のルート表示を参考に走行して<ださい。 

• 経由地に近づ<と"経由地付近です"と音声ガイドび行われ、次のルート区間の案内に移0ます。 

このときちガイド開始時と同様に、次の音声ガイドび行われるまでは地図上のルート表示を参考に 
走行して < ださい。 

• 目的地に近づ <と"目的地付近です。運転お疲れ様でした。"と音声ガイドび行われ、音声ガイド 
(ルートガイド）は終了します。そこか5先は、地図を参考に目的地へ向かって走行して<ださ 
い。 

• 音声操作時は、音声ガイドは行われません。 

• 下記のよ5な条件等の場合には、画面表示、音声ガイドしないことや、ガイド内容び実際の状況と 
異なることがあ D ます。 常に実際の交通状況や交通規則 • 標識などに従って注意してください。 

- V に S (ビーコン）対応キット◎の上に物を置いたり、窓びミちれた0していて、 DSSS 用光ビーコ 
ンとのホ外線通信び遮5れた場合。 

- DSSS 用光ビーコンび木の葉や雪などの付着によ0遮5れた場合。 

- DSSS 用光ビーコンの受光部に太陽光などび入射した場合。 

- DSSS 用光ビーコンの通信エ IJ アに駐停車車両びあ0、通信できない場合。 

- DSSS 用光ビーコンの機器メンテナンス作業などによって、通信できない場合。 

- DSSS 用光ビーコンに誤作動、異常、故障などびあ0、誤った情報び車両に提供された場合。 

-前ちのわき道車両や信号待ち車両のを在を検化する路上に設置したセンサーび、環境条件変化 
等によって、検化機能び低下し、車両の未検化や誤検化び発生する場合。 

- DSSS 用光ビーコンを通過してか5、ガイド対象地点に進むまでに、わき道車両や信号待ち車 
両の状況び変化し、提供された検知情報び実際の交通状況と異なる場合。 

觸 - : 

• 時間指定の一方通行規制は、探索条件の 
C ! き間規制通が の設定をしてち、ルートの探 I 
索に加味いたしません。 

• 地図データの更新によ0、収録エ U アはミ 
変わります。 
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■細街路（ま要市区町が道路）探索エリア 

A 警告 

• 経路探索結果により、自動車が通行できない細街路を案内ずることびあります。運転の際 
は常に実際の道路状況に従って運転してください。 


■ 地図更新ご利用上の注意 
• 周辺地図更新 

• 継続して使用するには、日年に1度「全国地図更新」を行って<ださい。 

• 更新するデータ量び多い場合は、ダウン□ードの際にその旨の案内びあ0ます。パケット通信料金 
び高額となる場合びあ D ますので、このよ5な場合は「都道府県地図更新」か「全国地図更新」を 
お勧めいたします。 

• 都道府県地図更新 

継続して使用するには、日年に1度「全国地図更新」を行ってください。 

• 全国地図更新 

無料クーポン券は、紛失後の再発行はいたしませんので、大切に保管して<ださい。 

防ァド バィス 

• データ更新中はでさるだけ USB > (モ U および CD - R / DVD - R を排出しないで<ださい。更新中に USB メモ 
U および CD - R / DVD - R を排出した場合は、メッセージ画面び表示されます。更新データの入った USB メ 
モ U および CD - R / DVD - R を挿入して地図更新を完了させて<ださい。メッセージ画面で更新しないを選 
択した場合は、「ナビゲーシヨン機能は使用できません。使用するには地図更新を完了させて<ださ 
しというメッセージ画面び表示されて、ナビゲーシヨン機能び使えな<な0ます。ナビゲーシヨンしソ 
外の機能は引き続きお使いになることびできます。更新を再開させるには再度 CD - R / DVD - R を挿入して 
<ださい。 

• リアルタイム地図更新専用サイト （ h け p :// www . nissan . co . jp / MTC /08/) の手順どおりにダウン □— ド、 
コピーがされていない場合、ライセンスキー入力画面び表示されることがあ0ます。専用サイトに表示 
されたライセンスキーのメモを取られている場合は、ライセンスキーを入力して<ださい。メモを取0 
忘れた場合は、専用サイトの手順にしたがって、再度データを準備し直して<ださい。 


データ更新中はできるだけエンジンを切5ないで<ださい。更新中にエンジンを切った場合は、再 
度エンジンを ON にしたときに更新び再開されます。 

地図データの更新には、数分か5数十分程度かかることがあ D ます。 

地図更新中は、ご利用できるナビゲーシヨン機能に制約び発生いたします。 

地図更新中の機能制約「地図更新データ」と「オーディオデータ」の両方び入っている場合：地図 
更新び優先され、オーディオは再生されません。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシ三 
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■ HDD 地図 データについて 

1. HDD に収録されている地図データ ( lU 下「地図データ」といいます。）は、国±地理院長の承認を得 
て、同院発行の2万日千分の1地形図を使用(測量法第30条に基づ<成果使用承認平17企指公第1号) 
した財団法人曰本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベース翊 I 」量法第44条に基 
づく成果使用承認 08-1 日日 T ) を基に(株)ゼン IJ ンにて作成してお 0 ます。（©2007財団法人日本デジ 
タル道路地図協会） 

2. この地図データの作成にあたっては、（株)ゼン IJ ンび国±地理院長の承認を得て、同院発行の2万已 
千分の1地形図（承認番号平20業使、第204 — 816号）、同院発行の日万分の1地形図(承認番号 
平21業使、第7日7-293号)を使用してお D ます。 

• 市街地図データは、住宅地図データを元に(株)ゼン IJ ンび作成したちのです。 

• 本商品で表示している緯度経度座標数値は曰本測地系に基づ<ちのになっています。基図の作 
成時期などによ0、新設道路の地図データび収録されていないちの、名称や道路などび異なる 
場合びあ0ます。 

3. この地図データの作成にあたっては、国±地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H •1- N 0.3 「曰 
本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。 

(承認番号国地企調発第78号、平成16年4月23曰） 

4. 電話番号情報は、 NTT のタウンページ電話帳の情報を収録しています。なお、各業種の中でち一部 
場所の特定びでさない情報については収録してお0ません。地図表示につさましては、タウンペー 
ジ電話番号の住所を基に調査を行ってお D ます。また、地図表示は該当する物件の周辺を表示しま 
す。あ5かじめご了承<ださい。 

※タウンページは、 NTT 東曰本および NTT 西日本の商標です。 

已.道路データは、高速道路有料道路はおおむね2011年4月、国道県道主要地ち道はおおむね2011年1 
月までに調査されたちのび収録されていますび、表示される地図び現場の状況と異なる場合びあ0 
ます。 


6. 交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づさ全国交通安全活動推進センターび公開 
している交通規制情報を使用して、 MAPMASTER び作成したものを使用しています。 

7. 交通事故多発地点データは、（財)交通事故総合分析センターのデータに基づさ作成したちのを使用 
しています。 

• この地図データに使用している交通事故多発地点データは、1998年11月時点の交通事故多発 
地点です。 

8. 地形データは、国±地理院長の承認を得て同院発行の日万分の1地形図を使用し、（株)武揚堂にて作 
成されたちのです。（承認番号平9総使、第47号） 

9. 「 V に S 」 IJ ンクデータベースの著作権は、（財)曰本デジタル道路地図協会、（財)曰本交通管理技術 
協会び有しています。 

10. 本商品は、細街路(主要市区町村道路)を含めた推奨ルートの探索を行います。さ5に「市街地図」 
の収録エ IJ アでは、規制データ(終曰の一ち通行)を加味した推奨ルートの探索を行います。探索さ 
れた推奨ルートは、細街路中では暗い黄色で表示されます。 

《細街路および規制データは、2010年11月調査時点のちのです。時間指定の一方通行規制は、 
推奨ルートの探索にあたっては、考慮されません。 

11. 音声データは、曰立オートモテイブシステムズ(株)び作成した原稿を基にして、株式会社アレック 
スび録音-編集を行ってお0ます。 

12. 「るるぶ情報」の著作権は、（株) JTB パブ IJ ッシングび有しています。 
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ジャンル名称等、一部のデータは(株) JTB パブ IJ ッシングび保有するコンテンツを元に曰産自動車 
術)び独自に編集しています。 

《「るるぶ情報」は、2011年2月時点のちのです。掲載内容は変更される場合びあるため、ご利 
用の際は事前にご確認ください。 

13. HDD に収録されている IJ アル 3 D 交差点案内データ似下 「 IJ アル 3 D データ」といいます。 ） の作成 
にあたっては、国±地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図日 Om メッシュ(標高)を基に、術)ジ 
才技術研究所にて作成してお0ます。话く認番号平21業使、第日 89-032 号） 

• IJ アル 3 D データは、（株)ジオ技術研究所の独自技術を使用し、術)ゼン IJ ン及び(株)ジオ技術研 
究所び作成したちのです。 

• IJ アル 3 D データは、2010年に収集された情報に基づき製作されてお D ますび、表示される地 
図び現場の状況と異なる場合びあ D ます。 

14. 本商品に使用しているデータの無断複製-複写-加工-改変を禁じます。 

1己.本地図データ ( HDD ) の内容は、原則として年2回程度更新しています。 

新しい地図データのご購入は、日産販売会社にご相談<ださい。 


A 警告 

• 常に実際の道路状況や交通規制標識•標示などを優先して運転してください。本商品に収 
録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内などが実際と異なる 
場合があるため、運転を誤り、交通事故を巧くおそれびあります。 

• 一方通行表示については常に実際の交通規制標識•標示を優先して運転してください。一 
方通行表示は全ての一方通行道路について表示されているわけではありません。 また、一 
方通行表示のある区間でも実際にはその一部び両面通行の場合びあります。 

• 本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。本商品には全ての病院、消防 
署、警察署などの情報び含まれているわけではありません。また、情報び実際と異なる場 
合があります。そのため、予定した時間内にこれ6の施設に到着できない場合びありま 
ず。 


• 株式会社ゼンリンか 5 お客様へのお願い 

本商品に格納されている地図データおよび検索情報等のデータの製作にあたって、毎年新しい情報を収 
集-調査していますび、膨大な情報の更新作業をおこな5ため収録内容に誤 D び発生する場合や情報の 
収集-調査時期によっては新しい情報の収録びなされていない場合など、収録内容び実際と異なる場合 
びあ0ますので、ご了承<ださい。 


重要 


本使用規定 （ 「本規定」）は、お客様と株式会社ゼンリン （ r 製社」偶の「日産力ーウイングス 
ナビゲーシヨンシステム(地デジ内蔵 • HDD 方式)」 （ 「本商品」 ） に格納されている地図データ 
および検索情報等のデータ （ 「本ソフト」 ） の使用許諾条件を定めたものでず。本ソフトのご使 
用前に、必ずお読みください。本ソフトをご使用された場合は、本規定にご同意いただいた 
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ものとしまず。 


• 使用規定 

1. 弊社は、お客様に対し、本取扱説明書 （ 「取説」 ） の定めに従い、本ソフトを本ソフトび格納されて 

いるお客様自身び管理使用する本商品1台で使用する権利を許諾します。 

2. お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するちのとし、特 

に I ソ下の事項を遵守するちのとします。 

(1) 必ず安全な場所に車を停止させてか5本ソフトを使用すること。 

(2) 車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制にミ主意し、かつそれ5を優先しておこな5こと。 

3. お客様は、下の事項を承諾するちのとします。 

(1) 本ソフトの著作権は、弊社または弊社に著作権に基づ<権利を許諾した第兰者に帰属するこ 
と。 

に）本ソフトおよび本ソフトを使用することによってなされる案内-料金案内などは、必ずしちお 
客様の使用目的または要巧を満たすちのではな<、また、すべてび正確かつ完全ではないこ 
と。弊社は、このよ5な場合においてち、本ソフトの交換•修補•代金返還その他の責任を負 
ねないこと。 

(3) 弊社は、本ソフトに関するお客様に対する損害賠償責任を、弊社の故意または重過失による場 
合を除さ、一切負わないこと。なお、この規定は、本ソフトに関する弊社の損害賠償責任のす 
ベてを規定したちのとすること。 

(4) 本規定に違反したことによ0弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。 

4. お客様は、じ(下の行為をしてはな5ないちのとします。 

(1) 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を複製、抽化、転記、改 
変、送信すること。 

(2) 第兰者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡-レンタル- IJ ースその他ち法の如何を問わ 
ず、本ソフト(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、化力物、抽化物その他利 
用物を含む。 ） の全部または一部を使用させること。 

(3) 本ソフトを IJ バースエンジニア IJ ング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれ 
5に準ずる行為をすること。 

(4) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された！;!外の使用または利用をすること。 

©201 1 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION 

©2011 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION 

◎2011 JTB Publishing , Inc . All Rights Reserved . 

◎ジオ技術研究所 

©2011 ZENRIN CO , LTD 

©2011 AREX CO , LTD 

• 地図データの更新について 

地図データのノ（ージョンアップは、曰産販売会社にて有償で内蔵八ードディスクの地図データを書き換 

えさせていただ<方式とな0ます。詳し<は、地図データ更新時に曰産販売会社にご相談<ださい。 

バージョンアップ書き換え作業中はナビゲーションは使用できません。また、バージョンアップ時に 
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は、お客さまご自身で HDD ナビゲーションに登録された情報-内容につきましてはこれを保持するよ 
5細/こ^のま意を払い作業いたしますび消去される可能性びあ0ます。あ5かじめご了承<ださい。 

なお、車両初度登録年月曰よ03年！;!内の曰産販売会社での有料点検入庫時 (12 ヶ月/24ヶ月法定点 
検、3年目車検)に限 D 1 回、無料で地図データをバージョンアップいたします。 

本内容は2011年12月現在の予定です。実際には内容び異なる場合びございますので、あ5かじめご了 
承 < ださい。 


■ るるぶ施設ジャンルー覧 


見る-遊ぶ 

観光-劇場など 

公園.テーマパーク.動物園. 
水族館 

寺院*史跡 

自然-紅葉-花見 

体験施設-アウトドア スポーツ 

美術館-博物館 

食べる 

郷±料理-和食 

洋食-中華-焼肉 

喫茶-甘味 

麵類ほか 

割烹-酒処 

買ラ 


温泉し入る 


泊まる 

ホテル 

民宿 

旅館 

公共の宿-宿巧 

ペンション-山小屋 

貸別荘.コテージ 
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■ マップコードについて 

マップコードとは、地上の位置を6〜12巧のコード番号で記す新しい地点規定体系のことです。 

地上を緯度経度の1/9秒に相当する 3 m 四ち単位で細か<仕切 D 、 それぞれにコード番号を付与していま 
す。 


地域を四角<区切って位置決めするのは緯度経度と同じですび、同じ1秒単位で位置を記すのでち、緯 
度経度ち式では、北緯3日度39分日6秒、東経139度41分41秒のように、かな0煩雑です。 

一ちで、マップコードは、112324日678 *12 のように、目〜1巧行の数宇だけで表されます。そのため、 
ナビゲーシヨンシステムへ簡単に入力でさるなど、さまざまな利点びあ0ます。 


マップ〕ードについての情報は、ホームぺージ （ h け p :// guide 2. e - mapcode . com /) でも確認できます。 


マップコードは、（株）デンソーの登録商標です。_ 

[mflPCDDEj 


■ vies について 

V に S (Vehicle Information and Communication System ) とは、事故や規制、工事の情報、'渋滞情報や駐車 
場の空さ情報などを電波や光で IJ アルタイムに提供する情報システムです。 

本機では VICS で提供された最新の情報を地図上に重ねて表示した D 、 文字や道路図などの形で画面に 
表示できます。 


また、ルート探索機能と連動させて、スムーズに通れそ5なルートを探索できます。 


が W が V に S は財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 


風ァド バィス 

♦ V に S か b 提供される情報は参考情報であ0、情報の収集、伝達処理などによ0提供された情報が実際の 
状況と異なることがあ0ます。 
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• V に S のし <み 

V に S は（財）曰本道路交通情報センターび収集した道路交通情報を、 V に S センターび処理、編集した 
ちのを FM 多重放送、光ビーコン情報、電波ビーコン◎情報として配信されています。 


ンタ- 


VICS センター 

1 RJI された情！!をナピゲーシヨンシス 
テムで巧用しやすい巧に巧巧-し、 
ねのメディア巧通じて»供しまず。 


FM み重なち 

F 雌な S 巧を巧用して、広いエリアに 
巧巧巧を巧供するもので、を 
地の™ぶをちからぶをされまず， 







電巧を媒体として、主に R 巧 
道巧に設 I されていまず。 


\ 
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■ ss^s 

■ ■■■■ts 
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• 情報の提供時間 

ビーコン情報： 24時間 


• Vに S か5提供される情報 

文字表示（レベル 1) 


FM 多重放送： 24時間 

(ただし定例放送休止日の AM 1:00〜5:00を除 

<) 

• FM 多重一般放送での道路交通情報は1日分〜 
30分間隔で更新されるのに対し、 VICS で提供 
される高速道路の交通情報は、おおむね1分 
または日分間隔、一般道路の交通情報は日分間 
隔で更新されます。また、 FM 多重一般放送 
び文字のみの情報提供なのに対し、 V に S で 
は、図形情報や地図への重ね描さ表示などで 
ち情報提供されます。 

• 地図（レベル 3) 情報の表示は、送5れてさ 
た情報を車載機で処理（演算）した上で地図 
上に重ねて表示しています。このため V に S 情 
報の表示に関しては、受信情報に整理、処理 
を行5ために、多少遅れて表示されることび 
あ D ます。 


• 情報の受信について 

• FM 多重のオートチューニングは受信状態の 
良い放送局を受信します。このため必ずしち 
現在地付近の情報び表示されるとは限0ませ 
ん。 

• FM 多重は、 FM の音声びステレオ受信可能で 
あってち、情報び受信でさないことがあ D ま 
す。 

• FM 多重の一般放送を受信させた場合には、 
その後 VICS 情報 （ FM 多重）の表示に時間び 
かかる場合びあ D ます。 

• Vに S 情報に関するお問い合わせについて 

VICS の最新情報や FM 多重放送局の周波数、 FM 多 

重放送の定例放送休止曰などの詳細情報は、下記 

のホームページでご覧いただけます。 



お滞情報などを文字で表示します。 
図形表示（レベル 2) 



お滞情報などを簡易な図形で表示します。 
地図表示（レベル 3) 



地図上に、ミ致'帯情報などの V に S 情報を表示しま 


す。 


URL:h け p :// www.v に s . onjp / 

お問い合わせ先の判断に迷ラよ5な場合には、ま 
ず曰産販売店、または弊社お客さま相談室へお問 
い合わせ < ださい。 


• Vに S 情報を受信するには 

VICS 情報の受信ち法には、 FM 多重放送か5の受 
信と道路上に設置されたビーコンか5の受信の2 
種類びあ0ます。 

FM 多重放送を受信するには本機のままで受信で 
さます。 


ビーコン情報を受信するには本機に V に S ( ビーコ 
ン）対応キットを付ける必要びあ D ます。 
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■ wcs 情報有料放送サービス契約約款 

第1章総 則 

(約款の適用） 

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター下「当センター」といいます。）は、放 

送法（昭和2日年法律第132号）第日2条の4の規定に基づさ、この V に S 情報有料放送ヴービ 
ス契約約款 au 下「この約款」といいます。）を定め、これによ OV に S 情報有料放送サー 
ビスを提供します。 


(約款の変更) 


第2条 当センターは、この約款を変更することがあ D ます。この場合には、サービスの提供条件 

は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。 

(用語の定義） 

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(1) V に S ヴービス 

当センターび自動車を利用中の加入者のために、 FM 多重放送局から送信する、道路交 
通情報の有料放送サービス 

(2) V に S サービス 契約 

当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約 

(3) 加入者 

当センターと V に S サービス契約を締結した者 

(4) V に S デスクランブラー 

FM 多重放送局からのスクランブル化（攫乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を 
可能とするための機器 


第2章 サービスの 種類等 
(V に S サービスの 種類） 

第4条 V に S サービスには、次の種類びあ D ます。 

(1) 文字表示型 サービス 

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス 

(2) 簡易図形表示型サービス 

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス 

(3) 地図重畳型 サービス 

車載機のちつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス 
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(vies サービスの 提供時間） 

第已条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間！;(上の V に S ヴービスを提供します。 

第3章契 約 

(契約の単位） 

第6条 当センターは、 V に S デスクランブラー1台毎に1の V に S サービス契約を締結します。 

(サービスの提供区域） 

第7条 V に S サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概 

ね NHK - FM 放送を受信することびできる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区 
域であってち、電波の状況によ DV に S サービスを利用することびできない場合びあ0ま 
す。 


(契約の成立等） 

第8条 V に S サービスは、 V に S 対応 FM 受信機（ V に S デスクランブラーび組み込まれた FM 受信機） 

を購入したことによ0、契約の申込み及び承諾びなされたちのとみなし、後加入者は、 
継続的にサービスの提供を受けることびできるちのとします。 

( wes ヴービスの種類の変更） 

第9条 加入者は、 V に S ヴービスの種類に対応した V に S 対応 FM 受信機を購入することにより、第4 

条に示す V に S サービスの種類の変更を行5ことびできます。 

(契約上の地位の譲渡又は承継） 

第10条加入者は、第兰者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行5ことびできま 
す。 

伽入者が行う契約の解除） 

第11条当センターは、次の場合には加入者び V に S サービス契約を解除したちのとみなします。 

(1) 加入者び V に S デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき 

(2) 加入者の所有する V に S デスクランブラーの使用び不可能となったとさ 
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(当センターび行ラ契約の解除） 

第12条 （1) 当センターは、加入者び第16条の規定に反する行為を行った場合には、 V に S サービス 
契約を解除することびあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送ち式の 
変更等び行われた場合には、 V に S サービス契約は、解除されたちのと見なされます。 
(2) 第11条又は第12条の規定により、 V に S サービス契約び解除された場合であっても、当 
センターは、 V に S サービスの視聴料金の仏い戻しをいたしません。 

第4章料 金 

(料金の支払い義務） 

第13条加入者は、当センターび提供する V に S サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別 
表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者び受信機を購入する際に 
負担していただいてお D ます。 

第5章保 守 

(当センターの保守管理責任） 

第14条当センターは、当センターび提供する V に S サービスの視聴品質を良好に保持するため、適 
切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこ 
の限0ではあ0ません。 


(利用の中止） 

第1日条 （1) 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、 V に S サービスの利 
用を中止することびあります。 

(2) 当センターは、前項の規定により V に S サービスの利用を中止するとさは、あらかじめ 
そのことを加入者にお知らせします。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

第情雑 則 

(利用に係る加入者の義務） 

第16条加入者は、当センターび提供する V に S サービスの放送を再送信又は再配分することはでき 
ません。 
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娩責） 

第17条 （1) 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センター 
の責めに帰すことのでさない事由により V に S サービスの視聴び不可能ないし困難と 
なった場合には一切の責任を負いません。 

また、利用萄ま、道路形状び変更した場合等、合理的な事情びある場合には、 V に S ヴ 
ービスび一部表示されない場合びあることを了承するちのとします。 

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していな 
い旧デジタル道路地図上でち、 V に S サービスび可能な限度で適切に表示されるよラ 
に、合理的な努力を傾をするちのとします。 

(2) V に S サービスは、 FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送ち式 
の変更等び行われた場合には、加入者び当初に購入された受信機による VICS サービス 
の利用びでさなくなります。当センターは、やむを得ない事情びあると認める場合に 
は、3年の期間を持って、 V に S サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に 
周知のラえ、本放送の伝送ち式の変更を行ラことびあります。 

刷表] 

視聴料金 315円（うち消費税1日円） 

ただし、車載機購入価格に含まれております。 


■ 現在地表示について 

本機のナビゲーシヨンシステムは、車か5の情報（車速•ジャイ□センサー）と、人工衛星か5の情報 
( GPS ) を組み合わせて現在の自車びいる位置を計算します。そして現在地（自車位置）の情報を地図 
上に表示することで、目的地までのルート案内を可能にしています。 

• 現在地の補正 

GPS 受信精度び高いとさ、車速-ジャイ□センサーなどか5巧めた位置の精度び低いとシステムび判 
断すると、 GPS での現在地補正び行われます。 （ ※の 

現在地や進行ち向は走行条件などによってずれることがあ D ます。ぶ 
故障ではあ D ませんので、しば5<走行を続けると正常な表示にな D ます。 

しば5<走行を続けてち表示び戻5ない場合は、自車位置を修正して<ださい。 

P その他のナビ設定をする… P .94 

1；(下のよラな場所では、電波びさえぎ5れて受信できな<なることがあ0ます。 

• トンネルの中やビルの駐車場 

• 2層構造の高速道路の下 

• 高層ビルの群集地帯 

• 密集した樹木の間など 

現在地や進行ち向は、下のよ5な走行条件などによってずれることがあ0ます。 
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• 近< に似た形状の道路びある所の走行 
• 碁盤目上の道路の走行 

• 緩やかな Y 宇路の走行 

• 直線や緩やかなカーブの長距離走行 

• S 字の連続する道路の走行 

• ループ橋などの走行 

• 雪道、砂利道などの走行 

• 旋回、切0返しを繰 D 返したとき 

• 電源ポジシヨンを OFN こしてターンテーブルなどで旋回したとき 

• 地図画面に表示されない道路や新設された道路、改修などによ0形状び変わった道路などの走行 


國 - 

(※〇 • GPS 衛星は、米国の追跡管理センターに 
よって信号をコント□ールされているた 
め、意図的に精度が落ちた0、電波び止 
まってしま5ことびあ0ます。 

• GPS 衛星か5の電波を受信してち測位に時 
間がかかる場合があ0ます。 


(^2) 車両び停車しているときは、 GPS による位置 
修正は行われません。 

(※巧 • エンジンを始動してすぐ車を動かしたと 
さち自車マークの向さびずれることがあ 
0ます。 

• サイズ違いのタイヤやタイヤチェーンの 
装着などでち、現在地びずれることがあ 
0ます。 

婷4) GPS の室内取0つけアンテナはダッシュボー 
ド内に設置されているため、ダッシュボード 
上部に物を置いた0、携帯電話や八ンディ無 
線機などを置かないで<ださい。衛星の電波 
の強度はテレビ放送電波の10億分の1程度で 
すので、感度が低下した0、受信でさな<な 
ることがあ0ます。 
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オーディオ-テレビ 

■ アンテナについて 

• ガラスアンテナ 

アンテナ線は IJ ヤヴイドウインドーガラス、フロ 

ントガラスまたはバックドアガラスの内側にあ D 

ます。 

• アンテナ線部にミラータイプのフィルムや金 
属物（市販のアンテナなど）を貼0付けない 
で<ださい。受信感度び低下し、ノイズ（雑 
音）などび入るおそれびあ D ます。 

• ガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線 
を切5ないよラに、水を含ませた柔5かい布 
でアンテナ線にそつて軽<ふいて<ださい。 

• アンテナ線は、手荷物などで傷つけないよ5 
にして < ださい。 

• ルーフ アンテナ A 

ルーフアンテナには、□ッドタイプと□ングタイ 

プびあ0ます。 

ルーフアンテナの調整のしかた 

歐ァド バィス 

♦ ルーフアンテナび当たるよ5な場所しソ外では 
倒したままにしないで<ださい。車体に当た 
0、塗装面を傷つけるおそれびあ0ます。 

♦ □ングアンテナは調節範囲の中間あた0の位 
置にして使5ことをおすすめします。 

♦ 屋根の低い車庫や立体駐車場など、ルーフア 
ンテナび当たるよ5な場所ではルーフアンテ 
ナを倒して < ださい。 

ルーフアンテナの角度は、無段階に調整できま 

す。 



防ァド バィス 

♦ ルーフアンテナを脱着するとさは、周囲の安 
全を十分に確認してか b 行って < ださい。 

• 次のよ5な場合には、必ずルーフアンテナを 
取0外して<ださい。破損するおそれびあ0 
ます。 

-洗車機を使5とさ。 

-ボディカバーを掛けるとき。 

-降雪時に長時間駐車するとき。 
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■ オーディオプレーヤーを上手に使う 
ために 

• 寒いときや雨降0のときは、プレーヤー内に 
露（水滴）び生じ、正常に作動しないことび 
あ0ます。その場合はオーデイオソフト 

に D 、 DVD 、 USB メモ IJ ) を取 D 化し、しば 
5<の間、除湿や換気をしてか5使って<だ 
さい。 

• 炎天下に長時間駐車したとさなどプレーヤー 
の温度び高いときは、正常に作動しないこと 
びあ0ます。温度を下げてか5使って<ださ 
い。 

• 走行中に振動び激しいと、音とびすることび 
あ D ます。 

• CD や DVD は専用ケースに入れ、直射日光の 
あたる場所や高温多湿の場所を避けて保管し 
て < ださい。 


■ CD (コンパクトディスク）について 

• 音楽用 CD は、じ(下のマークび入っているち 
のを使用して < ださい。 

祉昼陌 

DIGITAL AUDIO 

• コピーコント□ール CD は規格に準拠してい 
ない特殊ディスクのため、再生でさないこと 
びあ D ます。 

• CD - R 、 CD - RW は、再生できないことびあ0 
ます。 

• 次のよ5な CD は、故障の原因とな D ますの 
で使用しないで<ださい。 

-八ート型や八角形などの特殊な形状の CD 

-そったり、傷びある CD 

-読み取 D 面びミちれている CD 

-内外周び荒<処理された CD 

-個人でシールやラベルを貼った CD 

-レーベル面に印刷できる CD 

• レンズク IJ ーナーはピックアップ故障の原因 
となる恐れびあ D ますので使用しないで<だ 
さい。 

• 走行中に振動び激しいと音とびすることがあ 
0ます。 

■ 5ユージックボックスについて 

音楽 CD を HDD (八ードディスクドライブ）に録 

音して様々なち法で再生することびでさます。ま 

た、 HDD に収録されているデータベースか5アー 

ティスト名、ジャンルなどを自動的に取得し、表 

示することびできます。 

• 録音について 

• MP 3/ WMA/AAC のファイルの録音はできませ 
ん。 

• USB メモ IJ か5の録音はできません。 

• CD を再生しているときは約4倍速、再生して 
いないとさは約7倍速で録音します。 

• 録音中は、 「 REC 」 と録音巧数び表示されま 
す。 

• 録音中に振動、ディスクの傷やミちれなどによ 
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D 読み取 D エラーび発生した場合、その巧の 
始めに戻0録音を再開します。 

• はじめか5の録音を3回繰 D 返してち読み取 
0エラーび発生した場合は、そのまま録音び 
継続され音飛びのあったことを示す〇 (音 
飛びマーク）び表示されます。 

• CD じ(外のモード（ソース）に切 D 替えて 
ち、録音は継続されますび、オーディオを 
OFF にしたとき、 CD を取0化したとき 、 HDD 
の容量びいっぱいになったときには録音を停 
止します。 

• 音飛びしたときやディスクの状態び悪いとき 
は、無音状態び録音される場合びあ D ます。 

• SCMS (シ IJ アルコピーマネージメントシス 
テム）を検化したトラックの録音は行いませ 
ん。 

• ディスクの傷、ミちれなどによ0、録音できな 
かった0、 音飛びび発生した D 、 録音に時間 
びかかる場合びあ D ます。 

• CD データを HDD に録音 （ IJ ッピング）して 
いるとき、 CD の回転音び大き< な0ます 
び、故障ではあ0ません。 

• プレイリストについて 

音楽 CD を録音すると、 HDD に収録されているデ 
一タベースまたは CD - TEXT か5取得した情報をち 
とに、アルバム別やアーティスト別、ジャンル 
別、フィー IJ ング別に自動的にグループ分けし 
て、プレイ IJ ストを作成します。グループ分けさ 
れたなは「アーティスト」、「アルバム」、 
「ジャンル」などいろいろな選曲ち法で再生する 
ことびでさます。 

• MCDB について 

ミュージックボックスは「フィー IJ ングモード」 
(明るい巧、いやされる巧など）に応じた自動選 
巧用のデータベースとして、 MCDB を使用してい 
ます。 

《 MCDB は、メディアク IJ ック社の登録商標 
です。 

• BeatJam について 

巨 eatJam は、（株）ジャストシステムび開発した 
デジタルオーディオプレーヤーソフトです。 

本機で利用できる音楽ファイルは、録音•変換さ 


れた ATRAC 3、 ATRAC 3 Plus 、 WMA 、 MP 3 および 
AAC 形式です。ただし、著作権保護のある WMA 
ファイルおよび AAC ファイルは再生できません。 

ミュージックボックスの機能を有効に使用するた 
めに、必ず巧情報を取得して<ださい。ただし 
Gracenote データべースにない巧の情報は取得で 
さません。巧情報の取得びない音楽ファイルは 
「フィー IJ ング再生」をすることびできません。 

「 BeatJam 」 は、株式会社ジャストシステムの登 
録商標です。 

「 ATRAC 」 は、ソニー株式会社の登録商標で 
す。 

著作権制限について 

巨 eatJam は音楽コンテンツの著作権保護のため 
に、音楽ファイルの使用に制限を設けています。 

BeatJam に取 D をんだ音楽ファイルに再生期間や 
再生回数の利用条件びある場合は、利用条件に 
沿った操作しかできません。 

■ Gracenote 音楽認識ヴービスについて 

音楽認識テクノ□ジー及び関連データは、 
Gracenote ® によ D 提供されます。 

Graceno ゎは、音楽認識テクノ□ジー及び関連コ 
ンテンツ配信の業界標準です。 

詳細については、次の Web サイトをご覧くださ 
し"！. www . aracenote.com 

Gracenote からの CD 及び音楽関連データ: 
Copyright ©2000-2008 Gracenote . 

Gracenote Software : Copyright 2000 -2008 
Gracenote . 

この製品及びサービスは、下に挙げる米国特許 
の1つまたは複数を実践している可能性びあ0ま 
す：#已 19871 己2己、#6|061|680、 #6,1已4,773、 
#6|161|132、#6|230|192、 #6,230,207 x 
#6|240|4 日 9、#6|330| 日 93、 及びその他の取得済 
みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライ 
センスの下、米国特許 （#6|304, 日 23) 用に Open 
Globe , Inc . か5提供されました。 

Grace note 及び CDDB は Grace note の登録商標で 
す。 Gracenote の□ゴと□ゴタイプ、及び 
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rPowered by GracenoteJ □コ'は Gracenote の商標 
です。 Gracenote ヴービスの使用については、次 
の Web ページをご覧ください： www . gracenote . 
com/corporate 

S gracenote. 

■ Gracenote 音楽 認識 ヴービスのご利 
用について 

この製品を使用する際は、1；(下の条項に同意しな 
ければな0ません。 

この製品は米国力 IJ フォルニア州、エメ IJ ービル 
市の Gracenote ( " Gracenote ") からの技術とデ 
一夕び含まれています。この製品は Gracenote の 
技術 (Gracenote Embedded Software ) (しよ 
0、ディスク認識を巧能とし、また名前、アー 
ティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に 
関する情報 （"Gracenote Data ") を得ることち 
巧能です。この技術は Gracenote Database 
("Gracenote Database ") に実装されていま 
す。 

• Gracenote Data、Gracenote Database 、 
Gracenote Embedded Software を商用ではな 
<、個人の使用のみに使 5 ことに同意するこ 
と。 

• 標準エンドユーヴー機能及びこの製品の機能 
によつてのみ 、 Gracenote Data にアクセスす 
ることに同意すること。 

• 第二者に Gracenote Embedded Software 乂は 
Gracenote Data の譲渡、コピー、転送をしな 
いことに同意すること。 

• この文章中で明白に許巧されたこと外での 
Gracenote Data、Gracenote Database や、 
Gracenote Embedded Software の使用あるいは 
応用をしないことに同意すること。 

• これ5の制約に違反した場合、あなたの 
り 「acenote Data 、 り 「acenote Database 、 
Gracenote Embedded Software を使用する非独 
占的ライセンスの契約を解除します。解除さ 
れた場合 、 Gracenote Data、Gracenote 
Database の全ての使用をやめることに同意す 


ること。 

• り 「 acenote はり 「acenote Data 、 り 「acenote 
Database、Gracenote Embedded Software の尸斤 
有権を含む全ての権利を保有しています。 

• Gracenote はこの同意のちとで、 Gracenote の 
名において、直接あなたに対する権利を執行 
することびでさます。 

Gracenote Embedded Software や Gracenote Data 
の、各項目はあなたに現状のままで使用許可を与 
えます。 Gracenote は、全ての Gracenote Data の正 
確さに関する、明示或いは黙示、真実の明示或い 
は保証は、一切致しません。 G 「 aCe n 0 1 e は 
Gracenote び明 5 かに問題であると判断した際、 
又は更新び必要な際には、データカテゴ IJ 一を要 
新した0、データを消去することびでさます。 
Gracenote Embedded Software び、 -C フーノ U — C 
あるとか 、 Gracenote Embedded Software の機能び 
断絶しないちのであるとい 5 保証は致しません。 

Gracenote は新しく}広張された或いは追加される 
いかなるデータタイプち提供する義務はあ0ませ 
ん。或いはまた、将来 Gracenote び提供するかち 
しれないカテゴ IJ 一についてち、あなたに提供す 
る義務はあ0ません。 

Gracenote は、商品性に関する黙示の保証、特定 
目的への適合性及び権利侵害の不巧在を含む全て 
の明示又は黙示の保証はしません 。 Gracenote 
は 、 Gracenote Component 又はし、わ、なる 
Gracenote Server の利用により生じた結果につ 
いても保証しません。 

Gracenote はいかなる場合でも結果的もしくは付 
随的侵害又は逸失利益もしくは逸失収なに巧して 
責任を負いません。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


■ USB メモ U について 

• USB メモ IJ は装備に含まれておりません。お 
客様ご自身でご用意<ださい。 

• ご使用に際しては、 USB メモ IJ び正しく接続 
されていることをご確認<ださい。 

• USB メモ IJ のフオーマツトは本機では行えま 
せん。お手持ちのパソコンなどで行って<だ 
さい。 

• USB メモ IJ には一部対応していない機種びあ 
0ます。 

使用でをる USB メモリの仕様： 

-規格： USB 20 のみ 
-ファイルシステム： FAT 1 6、 FAT 32 
-最大メモ IJ サイズ： 64 G 巨 
-セクタサイズ：日12巨 
-クラスタサイズ： 32 kB じ(下 

• 複数のパーテーシヨンに分かれている USB 機 
器は使用でさない場合びあ0ます。 

• 暗号化やコピープ□テクト、著作権保護され 
たファイルなどは再生できません。 

• データリ又録の制限について 

-最大ファイル数：日000 

-最大フオルター数： 2己己 

-最大フオルダー階層： 8 

-1ファイルあた0の最大ファイルヴイ 
ズ： 2 GB 


■ Bluetooth® オーディオに ついて 

• Bluetoo 化®オーディオ機器は、機種によ0ご 
利用でさないちのびあ D ます。ご利用いただ 
ける Blue わ 0th ® 才ーディオ機器については日 
産販売会社またはお客様相談室へお問い合わ 
せ < ださい。 

• 己 luetooth ® 才ーディオは接続する才ーディオ 
機器によっては動作び異なる場合びあ D ま 
す。 

• じ(下のときは巨 luetooth ® オーディオの再生は 
一時停止します。下記動作び終了すると、 
Bluetooth ® 才ーディオの再生を再開します。 

-カー ウイングスによる データ ダウン□一 
ド中 （ 手動または自動） 

-交通情報の受信中 
-八ンズフ IJ 一通話中 
-携帯電話の接続確認中 

• Bluetoo 化®通信用の車両側アンテナは、本機 
に内蔵されていますので、巨 luetooth ® 才一 
ディ オ機器を金属に覆われた場所や本機か 5 
離れた場所においた0、シートや身体の間に 
密着させた状態では音び悪< なった D 接続で 
きない場合びあ0ます。 

• Bluetooth ® 接続を行うと、通常よ0 
己 luetoo 化®才ーディオ機器の電池の消耗び早 
<な0ます。 

• 本機は、巨 I U eto ot h ⑥ A V プ□ファイル 

( A 2 DP 、 AVRCP ) に対応しています。 

OBIuetootIf 

己 luetooth ® および Bluetooth ® n コ'は、巨 luetooth 
SIG , Inc . の登録商標であ0、クラ IJ オン株式会社 
は、ライセンスに基づいて使用しています。 





知っておいていたださたいこと 


■ DVD について 

DVD ディスクによってはディスク制作者の意図に 
よ D 、 お客さまの操作に対して各種操作を受け付 
けないディスクや、お客さまの操作意図と違ラ動 
作をするディスクびあ0ます。操作した動作び 
禁止されている場合は、「!現在その操作びでさ 
ません」と画面に表示されます（ディスクによつ 
ては表示されない場合ちあ D ます）。 


•再生できるディスクの種類 


再生でさるディスク 

DVD (※り 

DVD-ROM 

DVD±R 

DVD±RW 

DVD±R DL 

片面 1 層 
片面 2 層 
両面1層 
両面ミックス 
両面2層 

CD (※の 

CD-ROM ( CD - DA ) 

CD-RW 

CD-R 

dts-CD 


• 1 2 cm ディスクのみの対応です。 


• ブルーレイディスク、 DVD-RAM は再生でき 
ません。 

• お客様ご自身で作成-コピーされたディスク 
は記録状態によっては再生でさない場合びあ 
0ます。 


• 再生できるフォーマットの種類 

再生でさるフォーマット 

音楽データ MP 3 

WMA 
AAC 

映像データ DVD-VIDEO 

DVD-VR 
VIDEO-CD 
MPEG 4- ASF (※り 
DivX (※巧 


• 本機では、映像信号び NTSC 方式および PAL 
方式で記録されたディスクを再生することび 
でさます。 


國 - 

(※り MPEG 4 は、拡張テが asf 、 または avi の ASF 形 
式のみ再生でさます。 

(※つ） • DivX は掘;張テび avi 、 または divx のファイル 
のみ再生でさます。 

• DivX フオーマット映像に視聴回数制限び 
ある場合は、事前にユーヴーアカウント 
を取得する必要びあ0ます。 


國 - 

(※り DVD + R 、 DVD-R DL は、記録状態によっては 
レイヤー （1 層/2層）の切0替え時に映像や 
音声び途切れる場合びあ0ます。 

(^2) CD-Rs CD - RW は DVD ビデオ方式で録画した 
ちののみ再生でさます。また、記録面の反射 



率が低いため、データを読み化せない場合び 


あ0ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシ三 





















知っておいていたださたいこと 


• リージョンコードについて 

U ージョンコードとは、映画の配給権保護や海賊 
版の防止を目的としてつ<5れた、地域別の再生 
管理コードのことです。 DVD プレーヤーと DVD 
ディスクにそれぞれ、地域別のコードを記録する 
ことで、プレーヤー側とディスク側の IJ ージョン 
コードび合致しなければ、再生び行われない仕組 
みになつています。 

《 DVD ソフトの中には、複数の IJ ージョンコ 
ードを持つちの（例えば、「1」とに」） 
や、全地域で再生可能なもの （「 ALL 」） び 
あります。 

IJ ージョンコードは全世界で、6つのエ IJ アに分 
け5れています。曰本の地域コードは、欧州や南 
アフ IJ 力共和国と同じ2番び割り当て5れていま 
す。 



《•蚕号は地域ごとに違いまず 


本 DVD プレーヤーで再生可能な IJ ージョンコード 
は、に」 「 ALL 」 にを含むちの」の製品です。 


• 著作権および商標について 

• 本機は、マク□ビジョンコーポレーションお 
よびその他の権利者び保有する、米国特許権 
およびその他の知的所有によって保護された 
著作権保護技術を採用しています。 

• この著作権保護技術はマク□ビジョンコーポ 
レーションの許可な<使用できません。ま 
た、同社の特別な許巧がない限 D 、 一般家庭 
その他における限5れた視聴用だけに使用さ 
れるよ5になっています。 

• 改造、または分解は禁止されています。 

• 本機は、ドルビーラボラト IJ ーズか5の実施 
権に基さ製造されています。 

• Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic、MLP Lossless お 
よびダブル D 記号は、ドルビーラボラト IJ 一 
ズの商標です。 


□□ を OLBY 

DIGITAL 

• DTS および DTS 2.0 は DTS 社の登録商標です。 



2.0 Channel 


• DTS および DTS Digital Surround は DTS 社の登 
録商標です。 



Digital Surround 


• DivX、DivX Certified 、 および関連する□コ' 
は、 DivX , Inc . の商標です。これ5の商標は、 
DivX , Inc . の使用許諾を得て使用しています。 



•パレンタルレベル（視聴制限）について 

本 DVD プレー巾一は視聴制限のかかった DVD ディ 
スクでち再生できます。再生する DVD ディスクの 
視聴レベルは、お客さまのご判断によ D お願いい 
たします。 
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• DVD - VIDEO の仕様表記について 


DVD - VIDEO ソフトのレーベル面とパッケージには、下のよ5にディスクのいろいろな仕様び分かる表 
記び記載されています。 

この表記によ0、 DVD ソフトに本機び対応できるかを確認することびできます。 

仕様表記（一般例）： 


a 

) 思 

這 

D Q 

D ⑤ 

DL-12 

2345 123r 

nin 片面 


のI 

k>r 

MPEG2 

1999 

製作 

巧 

0000 

倒不可 

オリジナルな®) 
W ドルビーサラウンド 

日本巧宇!！ 

の 2猫詞 i 

16: 



nm DOLBY 1 

DIGITAL 

國 

NTCS 
曰柿巧 
向け 


駐 

9 

LB 









a 

D ⑦ ( 

D d 

D ⑩ (3 

P 


® ディスク部番 
@収録時間 
@ディスクの種類 
® カラー/モノクロ 
© 映像フォーマット 
度）対応言語（音声） 

め 対応言語（字幕） 

® アスペクト比 
@音声フォーマット 
® IJ ージョンコード番号 
@アングル 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


•言語コードー覧 


頁旨吾 Code 

曰本語表記 

001 

アフアル 

002 

アブ八'ジア 

003 

アフリカーンス 

004 

アム八ラ 

00已 

アラビア 

006 

アツサム 

007 

アイマラ 

008 

アゼル八イジヤン 

009 

八ジキール 

010 

ベラルーシ 

011 

ブルガ IJ ア 

012 

ビ八 一 IJ - 

013 

ビスラマ 

014 

ベンガル、バングラ 

015 

チベット 

016 

ブルトン 

017 

カタ□ニア 

018 

コルシカ 

019 

チェコ 

020 

ウェールズ 

021 

デンマーク 

022 

ドイツ 

023 

ブータン 

024 

ギ IJ シヤ 

02己 

英 


頁語 Code 

日本語表記 

026 

エスペラント 

027 

スペイン 

028 

ェストニァ 

029 

八'スク 

030 

ペルシャ 

031 

フィンランド 

032 

フィジー 

033 

フェ□— 

034 

フランス 

03已 

フ IJ ジア 

036 

アイルランド 

037 

スコットランドゲール 

038 

ガルシア 

039 

グアラニ 

040 

グジャラート 

041 

八ウサ 

042 

ヒンディ 

043 

ク□アチア 

044 

八ンガ IJ 一 

04己 

アルメニア 

046 

国際 

047 

インドネシア 

048 

国際 

049 

イヌピック 

〇已〇 

アイスランド 






























































知っておいていたださたいこと 


頁旨吾 Code 

日本語表記 

077 

マラータ 

078 

7レー 

079 

7ルタ 

080 

ミャンマー 

081 

ナウル 

082 

ネパール 

083 

オランダ 

084 

ノルウェー 

08已 

オック（ブ□バンス） 

086 

アフアン 

087 

才 IJ ヤー 

088 

パンジャブ 

089 

ポーランド 

090 

パシュ1 -- 

091 

ポルトガル 

092 

ヶチュア 

093 

ラエテイ=07ン 

094 

キルンデイ 

09已 

ルーマニア 

096 

□シア 

097 

キニャルワンダ 

098 

サンスク IJ ット 

099 

シンド 

100 

ヴンゴ 

101 

セルビアク□アチア 

102 

シン八ラ 


目語 Code 

曰本語表記 

〇已1 

ィタ IJ ア 

〇已2 

イヌクチタット 

〇已3 

へブライ 

〇已4 

曰本 

〇已己 

イディッシュ 

〇已6 

ジャワ 

〇已7 

グルジア 

〇已8 

カヴフ 

〇已9 

グ IJ ーンランド 

060 

カンボジア 

061 

カンナダ 

062 

韓国 

063 

カシミール 

064 

クルド 

06已 

キルギス 

066 

ラテン 

067 

IJ ンガラ 

068 

ラオス 

069 

IJ トアニア 

070 

ラトビア 

071 

マダガスカル 

072 

7才 IJ 

073 

マケドニア 

074 

マラヤーラム 

07已 

モンゴル 

076 

モルダビア 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


目語 Code 

曰本語表記 

103 

ス□八'キア 

104 

ス□ベニア 

10 已 

サモア 

106 

シヨナ 

107 

ソ 7 IJ 

108 

アルバニア 

109 

セルビア 

110 

シスワテイ 

111 

セストウ 

112 

スンダ 

113 

スウェーデン 

114 

スワヒ U 

11 已 

タミール 

116 

テルグ 

117 

タジク 

118 

タイ 

119 

テイグ 1 J ニヤ 

120 

トウルクメン 

121 

タガ□グ 

122 

セツワナ 

123 

トンガ 

124 

トルコ 

12 己 

ツオンガ 

126 

タタール 

127 

トウイ 

128 

ウイグル 


旨 旨吾 Code 

日本語表記 

129 

ウクライナ 

130 

ウルドゥ 

131 

ウズべク 

132 

ベトナム 

133 

ボラピュク 

134 

クオ□フ 

13 已 

コーサ 

136 

3 ルバ 

137 

チワン 

138 

中国 

139 

ズ ルー 
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■ DivX ファイルについて 


• コーデックの組み合わせについて 

本機で再生対応している映像コーデックと音声コーデックの組み合わせは1；(下にな D ます。 


拡張子 

コンテナ 形式 

コー デック 

映像 

音声 

.avi 

AVI 

DivX3 

MP3 (MPEG1 Audio Laye 「 3) 

.divx 


DivX4 

MPEG2 .已 Audio Layers 



DivX 已 

ACS (Dolby Digital) 



DivX6 

LPCM 




Audio なし 

.asf 

ASF 

に 0 MPEG-4 

G.726 


下の条件については、本機では再生でさません。 

DivX の場合 


• 映像コーデックび Xvid、MS MPEG -4、 MPEG -4 、 MPEG -1、 MPEG -2、 WMV 7、 H .264 などは再生で 
さません。 

• 映像コーデックは対応しているび、音声コーデックび非対応の場合は無音再生にな0ます。 

ただし、音声コーデックび DTS 音声の場合は再生できません。 

ASF の場合 


• 映像コーデックび MS MPEG -4、 WMV 7 〜9などは再生できません。 

• 映像コーデックは対応しているび、音声コーデックび非対応の場合は再生でさません。 

• 映像ファイルについて 
DivX の 場合 

• 規格 ： DivX Home Theater Profi le に準拠 

• 画枠：最小32 X 321；!下最大720 X 日7目 （2 日 fps )、 720 x 480 (30 fps 做上は再生できません。 

• 下記の条件の場合、映像と音声の進みび乱れることがあ D ます。 

平均ビットレートび 4 Mbpsl；Lb 

平均 ピークレー トび 8 Mbpsl；Lb 

ASF の 場合 

• 規格 ： ISO MPEG -4 Simple Profi le@Level 〇〜 3 に準拠 

• 画枠：最ル32 X 321 U 下最大720 X 日761；^上は再生できません。 

• DivX ファイル内の構成によっては、特殊再生などび禁止されることがあ0ます。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


• 製造メーカーについて 

本地上デジタルチューナーは、曰産自動車株式会 

社向けにクラ IJ オン株式会社び開発-製造してい 

ます。 

• 地上デジタル放送 

地上デジタル放送を高画質-高音質に楽しむこと 

びでさます。^"^ 1 ^ 

• 1セグ放送 

地上デジタル放送に加え、1セグにち対応してい 

ます。 （^2) 

また、地上デジタル放送セグへの自動切 D 替 

えまたは手動切 D 替えによ0、受信エ IJ アび拡大 

します。^ ^3) 

• ご留意していただくこと 

• 本製品は、著作権保護技術を採用してお D 、 
マク□ヴィジョン社及びその他の著作権利者 
び保有する米国特許及びその他の知的財産権 
によって保護されています。この著作権保護 
技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許巧び 
必要で、またマク□ヴィジョン社の特別な許 
巧がない限 D 家庭用及びその他の一部の観賞 
用の使用に制限されています。分解した0、 
改造することち禁じ5れています。 

• 本機は ARE (電波産業会）規格に基づいた商 
品仕様になってお0ます。将来規格変更び 
あった場合は、商品仕様を変更する場合びあ 


■ 地上デジタルテレビについて 


0ます。 

• 各社の商標および製品商標に対しては特にを 
記のない場合でち、これを十分尊重いたしま 
す。 


國 - 

(※り本機は、双方向データサービスに対応してお 
0ません。 

(※資）本機はワンセグのデータ放送及びワンセグ2 
サービスには対応してお0ません。 

(※巧番組によってはサイマル放送び運用されてい 
ない場合びあ0ます。 
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• B - CAS カードについて 

地上デジタル放送 （12 セグ）を受信するには、付属の B - CAS カードをあ5かじめ B - CAS カードリーダ 
一に挿入して<ださい。 

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月か5コピー制御信号を加えて放送され 
ています。その信号を有効に機能させるために B - CAS カードび必要です。 

巨- CAS カードを挿入しないと、地上デジタル放送 （12 セグ）の受信びできません。 B - CAS カード使用 
許諾契約約款をよ<お読みの上、挿入して<ださい。^^ 1 ^ 



• B - CAS カード番号は、 B - CAS カードを管理するための大切な番号です。問い合わせの際ち必要で 
す。必ず番号を控えておいて<ださい。 

• 付属の B - CAS カードの所有権は、（株）ビーエス•コンディシヨナルアクセスシステムズにあ0ま 
す。無断で複製でさません。 

• 破損-紛失など B - CAS カードの再発行には手数料びかか0ます。 

• B - CAS カードのユーヴー登録については、 B - CAS カードの台紙に記載されている事項や B - CAS カー 
ド使用許諾契約約款などをよ<お読み<ださい。 

• 付属の B - CAS カードを使用して、 BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送との有料受信契約をする 
ことはでさません。 

• B - CAS カードを破損-紛失などをされた場合は、お客様よ0 (株）ビーエス-コンデイシヨナルア 
クセスシステムズカスタマーセンターへお問い合わせ<ださい。 


國 - 

(※り 「 B - CAS カード使用許諾契約約款」は、「取 
扱説明書」ととちに大切に保管して<ださ 
い。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


♦ B-CAS カード取扱上のま意について 

歐ァド バィス 

♦ カードを折0曲げた0、変形をさせないよ5にして<ださい。 

♦ カードの上に重いちのを置いた0、踏みつけた0しないよ5にして<ださい。 

♦ カードに水をかけた0、濡れた手で触った0しないで<ださい。 

♦ に（集積回路）部を触らないで<ださい。 

♦ カードを分解-加工しないで<ださい。 

♦ ダッシュボードの上など高温になるところにカードを放置しないで<ださい。 

♦ BS /1 10度 CS デジタル放送対応受信機には使用しないでください。（同捆の B - CAS 力ードは地上デジタ 
ル専用です。） 


B - CAS カードについてのお問い合わせは 

株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
0570-000-250 

(IP 電話からの場合04日-680-%68) 

受付時間10 : 00〜20 : 00 

詳細情報は、下記のホームページでご覧いただけます。 

URL http :// www . b - cas . co . jp / 

• 後席へッドフォンを上手に使うために 

• へッドフォンシステムを使用しているときに、赤外線通信機器や携帯電話を使用されますと大きな 
雑音び入ることがあ0ます。このよ5な時にはボ IJ ユームを下げるか、一時的にヘッドフォンの使 
用を中止して<ださい。 

• ヘッドフォンシステムは赤外線によって音声を通信しています。このため赤外線送化部（後席デイ 
スプレイの近<にあ0ます）か5離れた0、近づいてち赤外線の届<範囲か5外れると雑音（ヴー 
音）び増えることがあ D ますび、雑音び増える現象は赤外線の特性によるちので故障ではあ0ませ 
ん。 


• 赤外線送化部の発光部の明るさにムラびある場合びあ0ますび、赤外線の届<範囲や音質などの性 
能には影響はあ0ません。 

• へッドフオンを使用しないときはへッドフオンの電源スイッチを OFF にして<ださい。赤外線の受 
信びでさない状態（ディスプレイび閉じている状態）では約日分で自動的に電源び切れますび故障 
ではあ0ません。 
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• 地上デジタル放送チャンネルー覧表 

受信チヤンネル設定で選択された地域（お住まいの地域）の放送局とチヤンネル番号の組み合わせは 


下表のよいになります。 

り受信チヤンネルを設定する… P .1 55 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

北海道 
け L 幌） 

1 

HBC 札幌 

2 

NHK 教育 • 札幌 

3 

NHK 総合 • 札幌 

己 

STV 札幌 

6 

HTB 札幌 

7 

TVH 札幌 

8 

UHB 札幌 

北海道 
個館） 

1 

HBC 函館 

2 

NHK 教育 • 函館 

3 

NHK 総合 • 函館 

已 

STV 函館 

6 

HT 厕館 

7 

TVH 函館 

8 

UH 厕館 

北海道 

(旭川） 

1 

HBC 旭川 

2 

NHK 教育•旭川 

3 

NHK 総合•旭川 

己 

STV 旭川 

6 

HTBjlBjll 

7 

TVH 旭川 

8 

UhB 旭川 


お住まい 

チヤンネル 

放送局名 

の地域 

ま号 


1 

HBC 帯広 


2 

NHK 教育 • 帯広 


3 

NHK 総合 • 帯広 

北海道 
(帯広） 

已 

STV 帯広 

6 

HTB 帯広 


7 

TVH 帯広 


8 

UHB 帯広 


1 

HBC 訓路 


2 

NHK 教育 • 訓路 


3 

NHK 総合 • 訓路 

北海道 

鄕隘） 

已 

STV 訓路 

6 

HTB 訓路 


7 

TVH 訓路 


8 

UHB 訓路 


1 

HBC 北見 


2 

NHK 教育 • 北見 


3 

NHK 総合-北見 

北海道 
(北見） 

已 

STV 北見 

6 

HTB 北見 


7 

WhU ヒ見 


8 

UHB 北見 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプショ 
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知っておいていたださたいこと 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

北海道 
(室蘭） 

1 

HBC 室蘭 

2 

NHK 教育 • 室蘭 

3 

NHK 総合 • 室蘭 

已 

STV 室蘭 

6 

HT 睦蘭 

7 

TVH 室蘭 

8 

UHB 室蘭 

青森 

1 

RAB 青森放送 

2 

NHK 教育 • 青森 

4 

NHK 総合 • 青森 

已 

青森朝曰放送 

6 

ATV 青森テレビ 

岩手 

1 

NHK 総合 • 盛岡 

2 

NHK 教育 • 盛岡 

4 

テレビ岩手 

已 

岩手朝曰テレビ 

6 

IBC テレビ 

8 

めんこいテレビ 

秋田 

1 

NHK 総合 • が田 

2 

NHK 教育 • が田 

4 

ABS 秋田放送 

已 

AA 己秋田朝日放送 

8 

AKT 秋田テレビ 


お住まい 
の地域 

チヤンネ J レ 
番号 

放送局名 

山形 

1 

NHK 総合 • 山形 

2 

NHK 教育 • 山形 

4 

YBC 山形放送 

已 

YTS 山形テレビ 

6 

テレビユー山形 

8 

さ<5んぼテレビ 

宮城 

1 

TBC テレビ 

2 

NHK 教育 • 仙台 

3 

NHK 総合 • 仙台 

4 

ミヤギテレビ 

已 

KHB 東曰本放送 

8 

仙台放送 

福島 

1 

NHK 総合 • 福島 

2 

NHK 教育 • 福島 

4 

福島中央テレビ 

已 

KFB 福島放送 

6 

テレビユー福島 

8 

福島テレビ 
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お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

栃木 

1 

NHK 総合 • 東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

3 

とちぎテレビ 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 

群馬 

1 

NHK 総合-東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

3 

群馬テレビ 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 

茨城 

1 

NHK 総合 • 水戸 

2 

NHK 教育 • 東京 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 


C 


お住まい 
の地域 

チヤンネ J レ 
番号 

放送局名 

埼玉 

1 

NHK 総合 • 東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

3 

テレ玉 

4 

日本テレビ 

己 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 

千葉 

1 

NHK 総合-東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

3 

チバテレビ 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


お住まい 
の地域 

チヤンネ J レ 
番号 

放送局名 

富山 

1 

KNB 北日本放送 

2 

NHK 教育 • 富山 

3 

NHK 総合-富山 

6 

チュー IJ ップテレビ 

8 

巨 BT 富山テレビ 

山梨 

1 

NHK 総合 • 甲府 

2 

NHK 教育 • 甲府 

4 

YBS 山梨放送 

6 

UTY 

石川 

1 

NHK 総合 • 金;尺 

2 

NHK 教育 • 金ミ尺 

4 

テレビ金ミ尺 

已 

北陸朝曰放送 

6 

MRO 

8 

石川テレビ 

長野 

1 

NHK 総合 • 長野 

2 

NHK 教育 • 長野 

4 

テレビ信州 

已 

abn 長野朝曰放送 

6 

SBC 信越放送 

8 

NBS 長野放送 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

東京 

1 

NHK 総合 • 東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

9 

TOKYOMX 

12 

放送大学 

神蔚 II 

1 

NHK 総合-東京 

2 

NHK 教育 • 東京 

3 

tvk 

4 

日本テレビ 

已 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 

新漏 

1 

NHK 総合 • 新漏 

2 

NHK 教育 • 新漏 

4 

TeNY テレビ新瀉 

已 

新潟テレビ21 

6 

巨 SN 

8 

NST 
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お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

岐阜 

1 

東海テレビ 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

3 

NHK 総合 • 岐阜 

4 

中京テレビ 

已 

C 己 C 

6 

メ〜テレ 

8 

ぎふチヤン 

静岡 

1 

NHK 総合 • 静岡 

2 

NHK 教育 • 静岡 

4 

だいいちテレビ 

已 

静岡朝曰テレビ 

6 

S 己 S 

8 

テレビ静岡 

愛知 

1 

東海テレビ 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

3 

NHK 総合-名古屋 

4 

中京テレビ 

已 

C 巨 C 

6 

メ〜テレ 

10 

テレビ愛知 

福井 

1 

NHK 総合 • 福井 

2 

NHK 教育 • 福井 

7 

FBC テレビ 

8 

福井テレビ 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

滋賀 

1 

NHK 総合 • 大津 

2 

NHK 教育 • 大阪 

3 

巨 BC びわ湖放送 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 

兰重 

1 

東海テレビ 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

3 

NHK 総合•津 

4 

中京テレビ 

已 

C 巨 C 

6 

メ〜テレ 

7 

兰重テレビ放送 

京都 

1 

NHK 総合 • 京都 

2 

NHK 教育 • 大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

KBS 京都 

8 

ABC テレビ 

9 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

兵庫 

1 

NHK 総合 • 神戸 

2 

NHK 教育 • 大阪 

3 

サンテレビ 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 

鳥取 

1 

日本海テレビ 

2 

NHK 教育.鳥取 

3 

NHK 総合.鳥取 

6 

巨 SS テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

島根 

1 

日本海テレビ 

2 

NHK 教育 • 松江 

3 

NHK 総合 • 松江 

6 

己 SS テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

岡山 

1 

NHK 総合-岡山 

2 

NHK 教育 • 岡山 

4 

RNC 西曰本テレビ 

已 

KSB 瀬戸内海放送 

6 

RSK テレビ 

7 

TSC テレビせと5ち 

8 

OHK テレビ 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

奈良 

1 

NHK 総合 • 奈良 

2 

NHK 教育 • 大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

9 

奈良テレビ 

10 

読売テレビ 

和歌山 

1 

NHK 総合 • 和歌山 

2 

NHK 教育 • 大阪 

4 

MBS 毎日放送 

已 

テレビ和歌山 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 

大阪 

1 

NHK 総合 • 大阪 

2 

NHK 教育 • 大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

7 

テレビ大阪 

8 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 
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お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

徳島 

1 

四国放送 

2 

NHK 教育 • 徳島 

3 

NHK 総合-徳島 

局知 

1 

NHK 総合 • 高知 

2 

NHK 教育 • 高知 

4 

高知放送 

6 

テレビ高知 

8 

さんさんテレビ 

福岡 

1 

KBC 九州朝日放送 

2 

NHK 教育 • 福岡 

2 

NHK 教育 • 北九州 

3 

NHK 総合 • 福岡 

3 

NHK 総合 • 北九州 

4 

RKB 毎日放送 

己 

FBS 福岡放送 

7 

TVQ 九州放送 

8 

TNC テレビ西日本 

大分 

1 

NHK 総合 • 大分 

2 

NHK 教育 • 大分 

3 

OBS 大分放送 

4 

TOS テレビ大分 

已 

OAB 大分朝曰放送 

佐賀 

1 

NHK 総合 • 佐賀 

2 

NHK 教育 • 佐賀 

3 

STS ヴガテレビ 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

広島 

1 

NHK 総合 • 広島 

2 

NHK 教育 • 広島 

3 

RCC テレビ 

4 

広島テレビ 

已 

広島ホームテレビ 

8 

TSS 

山 □ 

1 

NHK 総合-山 □ 

2 

NHK 教育.山 □ 

3 

tys テレビ山 □ 

4 

KRY 山□放送 

已 

yab 山□朝曰 

香川 

1 

NHK 総合 • 高松 

2 

NHK 教育 • 高松 

4 

RNC 西日本テレビ 

己 

KSB 瀬戸内海放送 

6 

RSK テレビ 

7 

TSC テレビせと5ち 

8 

OHK テレビ 

愛媛 

1 

NHK 総合 • 松山 

2 

NHK 教育 • 松山 

4 

南海放送 

已 

愛媛朝曰 

6 

あいテレビ 

8 

テレビ愛媛 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 

長崎 

1 

NHK 総合 • 長崎 

2 

NHK 教育 • 長崎 

3 

NBC 長崎放送 

4 

N 旧長崎国際テレビ 

已 

NCC 長崎文化放送 

8 

KTN テレビ長崎 

熊本 

1 

NHK 総合 • 熊本 

2 

NHK 教育 • 熊本 

3 

RKK 熊本放送 

4 

KKT くまもと県民 

已 

KAB 熊本朝曰放送 

8 

TKU テレビ熊本 

宮崎 

1 

NHK 総合 • 宮崎 

2 

NHK 教育-宮崎 

3 

UMK テレビ宮崎 

6 

MRT 宮崎放送 

鹿児島 

1 

MBC 南曰本放送 

2 

NHK 教育-鹿児島 

3 

NHK 総合 • 鹿児島 

4 

KYT 鹿児島読売 TV 

已 

KKB 鹿児島放送 

8 

KTS 鹿児島テレビ 


お住まい 
の地域 

チヤンネル 
番号 

放送局名 


1 

NHK 総合 • 那覇 


2 

NHK 教育 • 那覇 

ミ中縄 

3 

RBC テレビ 


已 

QAB 琉球朝曰放送 


8 

ミ中縄テレビ ( OTV ) 


(2009年12月現在) 
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• 用語解説 

(株） B-CAS : 


己 S デジタル放送の限定受信システム （ CAS ) を管理するために設立された（株）ビーエス-コンデイ 
シヨナルアクセスシステムズの略称です。 B - CAS カードの発行•管理をしています。110度 CS デジタ 
ル放送、地上デジタル放送ち同じシステムを使用しています。 

データ放送： 

お客様び見たい情報を選んで画面に表示させることびでさます。例えばお客様のお住まいの地域の天気 
予報を、いつでち好きなとさに表示させることびできます。また、テレビ放送に連動したデータ放送ち 
あ D ます。 


3衍チャンネルと物理チャンネル： 

• 3析チャンネル 

地上アナ□グ放送では、1つのチャンネルで1つの番組を放送してお D 、 チャンネル番号はその放 
送局に対応しています。それに対して地上デジタル S 女送では1つのチャンネルで複数の番組を同時 
に放送でさるため編成チャンネルと呼ばれる3析のチャンネルび設定されています。3巧の5ち最 
初の2巧は放送局を示すチャンネル （ IJ モコンチャンネル）、最後の1析はその放送局の中での 
チャンネルを示す代表チャンネルとなつています。 

• 物理チャンネル 

物理チャンネルとは、実際に受信する周波数を表すチャンネル番号のことです。地上デジタル放送 
では、従来のアナ□グ放送とは異な D 実際に受信する周波数を送信しているチャンネル（物理チャ 
ンネル）と放送局を示すチヤンネル （ IJ モコンチヤンネル）び異な0ます。 


<東京のチヤンネル例> 


放送局 

リモコン 

チヤンネル 

3衍チヤンネル 

物理チャンネル 

NHK 総合 

1 

011または012 

27 

NHK 教育 

2 

021または022 

26 

日本テレビ 

4 

041 

2已 

TBS 

6 

061 

22 

フジテレビジョン 

8 

081 

21 

テレビ朝日 

已 

〇已1 

24 

テレビ東京 

7 

071 

23 

東京 MX テレビ 

9 

091または092 

20 

放送大学 

12 

121 

28 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


八ンズフリーフオン 

■ ご使用上の注意 

• 八ンズフ IJ ーフオンをご使用になるときは、必ず車載機に携帯電話を接続して<ださい。 

• バッテ IJ 一あび0防止のため、エンジンを始動後に使用して<ださい。 

• 携帯電話にはご利用できない機種びあ0ます。適合携帯電話機種については、曰産販売会社または 
カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせいただ<か、カーウイングスホームページ 

( www . nissan - carwings . com ) の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。 

• au WIN をケーブル接続でご使用の場合には、機種によって USB 接続設定びあ0ますので「データ転 
送モード」または 「Packet WIN モデムモード」に設定して<ださい。（設定ち法はお使いの携帯電 
話の取扱説明書をご覧< ださい） 

• ソフト更新対応の携帯電話をお使いの場合は、ソフトウエアを最新にアップデートしてご利用<だ 
さい。詳し<はカーウイングスホームページまたは携帯電話会社のホームページでご確認<ださ 
い。 


• じ(下の場合には、ノ V ンズフ IJ ーフオ ンを使用できません。 

-使用する携帯電話の圏外に車び移動したとさ 

-トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波び届きに<い場所にいるとき 

• じ(下の機能び設定されていると八ンズフ IJ ーフオンび使用できません。設定を解除して<ださい。 
(機能の解除ち法は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧<ださい） 

-ダイヤル□ツク、オート□ツク、オール□ツク、セルフモード 
-その他、発着信を制限、ちし<は禁止する機能 

• 通話中に"カシャツ"とい5音び聞こえることがあ D ますび、これはある無線ゾーンで電波び弱< 
なったときに、隣の無線ゾーンへ切0替わるために発生する音で、異常ではあ0ません。 

• スピード違反取0締ま0用レーダーの逆探知機（レーダー探知機）を搭載していると、スピーカー 
か5雑音び化ることがあ0ます。 

• デジタルち式のため、声び多少変わって聞こえた0、周囲の音び人のざわめさのよ5に聞こえた0 
することびあ0ます。 

• 携帯電話の電波状態び悪いとさや、高速で走行しているとさ、窓を開けているとさ、エアコンファ 
ンの音び大きいときなどは、通話中のお互いの声び聞こえに<いことがあ D ます。 

• 兰者通話機能には対応していません。 

• 携帯電話の機種によっては、コネクターを接続すると電話のディスプレイ照明び常時点灯するタイ 
プびあ D 、 電池の消費び早ま0ます。この場合は、電話の設定を「照明 OFF 」 にして使用して<だ 
さい。 


• 車載機で携帯電話を充電することはできません。 

• 電源ポジション ON 直後は、電話の着信を受けることびできません。 

• 八ンズフ IJ 一状態で、携帯電話側での発着信操作（着信拒否、転送ち含む）はしないで<ださい。 
誤作動をする場合びあ D ます。 

• 携帯電話にメールび届いてち着信音は鳴 D ません。 
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•故障、ヴービスなどについて 

万一、八ンズフ IJ ーフオンび故障したときは、お買い上げいただいた日産販売会社にご相談<ださい。 

■ Bluetooth® 電話機について 

Bluetoo 化®電話機は、無線 ( Bluetooth ®) で通信を行うことのできる電話機です。従来の携帯電話機の 
よ5に、ケーブルで接続しな<てち本機との通信びでさるため、例えば陶ポケットに電話を入れたまま 
でち八ンズフ IJ ーフオンとして使用することびできます。 

• Bluetooth ® 通信用の車両側アンテナはナビに内蔵されていますので、携帯電話を金属に覆われた場 
所やナビ本体か5離れた場所に置いた0、シートや身体の間に密着させた状態では音び悪<なった 
0接続でさない場合びあ0ます。 

• 巨 luetooth ® 接続を行うと、通常よ0携帯電話の電池の消耗び早くな0ます。 

• 巨 luetooth ® 才ーデイオ使用時にノ、ンズフ IJ -フオンを使用すると、巨 luetooth ® 才ーデイオは一時停止 
します。 

• 放送局や他の無線機器び近<にある場合は、正常に接続でさないことがあ0ます。 

• ペースメーカーなどの電子医療機器に影響を与える可能性びある場合は、巨 luetooth ® 接続を「しな 
し^」に設定して<ださい。 


@Bluetooth^ 

Bluetooth ® および Bluetooth ® □コ'は、己 lue わ oth SIG , Inc . の登録商標であ D 、 クラ U オン株式会社は、ラ 
イセンスに基づいて使用しています。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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知っておいていたださたいこと 


カメラシステム 


■ バックビューモニターについて* 

バックビューカメラは、バンパー後端か5車の後 
ちを映します。 

下の点にごま意 < ださい。 

• 車や路面の状況によ0、映る範囲び異なるこ 
とびあ D ます。 

• 字光式ナンバープレートを装着すると、バッ 
クビューモニターの映像び一部映5な < なる 
ことがあ0ます。 




■ アラウンドビューモニターについて A 

• フ □ント ビュー および IJ アビ ューの 表示線 
は、路面の状況によ0障害物への距離び実際 
と異なって見えることがあ D ます。特徴をよ 
<理解して < ださい。 

• アラウンドビューモニターは、近赤外線カメ 
ラを使用しているため、実際の色とは違って 
見えることがあ0ます。 

• 暗いところや夜間では、映0び悪<なった 
0、青っぽ<表示される場合びあ0ます。 

• トップビューの画像は、4つのカメラか5の 
映像を加工処理して表示するため、下のよ 
ラに表示される場合びあ0ます。 

-立体物び倒れこんで見える 

-路面よ0ち高い位置にある車両などび実 
際よ0遠<に見える 

-高さのあるちのび画像の継ぎ目でずれて 
表术される 

-各カメラ画像の明るさび違5 

• 路上の白線などは、トップビューに映し化さ 
れたときにカメラのつなぎ目でずれる場合び 
あ D ます。 

白線などび遠ちにあるほどずれは大き < な0 
ます。 

• 柔員人数、ガソ IJ ン残量、荷物の積載状況な 
どによる車体の傾きなどによ D 、 トップビュ 
一の映像びずれる場合びあ0ます。 

• トランクび完全に閉まっていないと、映像び 
正し<表示されないことがあ0ます。 
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フ□ントビュー 
フ□ントワイドビュー 
トップビュー 
サイドブラインドビュー 
U アワイドビュー 


• カメラの位置 



アラウンド ビューモニターの カメラは フ □ントエ 
ンブレムの下、左ちのドアミラー、 IJ ア番号巧付 
近にあ0ます。 

♦映し出す節囲 


度） IJ アビユー 

• 立体物の消失について 

カメラの映し化す範囲の境界線上にあるちの、路 
面よ D 高さのあるちのび映5ない場合びあ0ま 
す。 



• 車両アイコンとの距離について 

トップビューに表示される車両アイコンと、周0 
の画像に映っているちのとの位置関係は、実際と 
は異な D ます。 




車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 


の®®®® 
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知っておいていたださたいこと 


ETC 

■ ETC とは 

ETC (ノンストップ自動料金支払いシステム）は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標で 
す。有料道路料金所の ETC 利用可能な車線 aU 下に TC 車線」と称す）内に設置された道路側アンテナ 
と車載 ETC ユニット間の無線通信によ0、従来のよ5な現金、クレジットカードなどの受け渡しを行わ 
ずに自動的に料金支払いびでさるシステムです。通行料金は、有料道路利用時の記録をちとに請巧さ 
れ、後日、金融機関などか5引き落とされます。 ETC によって、料金支払いにかかる時間び短縮される 
ため、料金所通過時における巧滞の軽減び期待されています。 

■ ETC の利用について 

ETC をご利用になるには、 ETC ユニットのほかにクレジット会社び発行する ETC 専用に力ード（じ(下 
に TC カード」と称す）び必要にな0ます。カードの発行は、カード会社の審査•条件を満たしている 
必要びあ0ます。詳し<は、各カード会社へお問い合わせ<ださい。 

• 万一、 ETC カードを盗難-紛失された場合は、ただちに ETC 力ード発行会社に連絡してください。 

• ナンバープレートの変更など車検証の記載び変更になった場合は ETC ユニットの変更手続さび必要 
とな0ますので、日産販売会社にご相談<ださい。 

• ETC カードは、お客さまご自身による申し込みび必要です。詳しくは日産販売会社にご相談くださ 
い。 


• ETC を初めて使5ときは、セットアップする必要びあ0ます。セットアップは、財団法人道路シス 
テム高度化推進機構の認可を受けた「セットアップ取扱店」で行えます。 
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ボイスコマン 



ここでは音声操作で発話できるボイスコマンドを紹介しています。 

コ7ンド IJ ストは、画面上でち確認することびできます。 

グレード、オプションによ0、表示されるコマンド IJ ストは異なります。 


ナビダーシヨン関連 


■ 目的地を設定ずる 


ボイスコマンド 

動作 

自宅へ帰る 

自宅へ帰るルートを探索します。 

登録地へ行< 

画面に IJ ストび表示されます。1番か5日番の番号で設定でさま 
す。それ！;!外の登録地は登録した名前の「よみ」で設定します。 

お<の< 施設ジャンル名称 > へ行 
< 

ガソ IJ ンスタンドなどの施設ジャンル名称を発話し、現在地周辺 
の施設を検索して目的地に設定します。 

周辺施設へ行< 

IJ ストか5ジャンルを選択して現在地周辺の施設を検索し、目的 
地に設定します。ルートび設定されている場合、ルートおいの施 
設を検索します。 

最近の行さ先へ行< 

前に設定した目的地を再度設定します。 

化発地へ行< 

前回のルートガイド時の化発地を設定します。 

住所で探す 

住所を発話して設定します。地図を表示することちできます。 

電話番号で探す 

電話番号で場所を探して設定、または地図を表示します。 

施設名で探す 

施設名称を発話して設定します。地図の表示をすることちできま 
す。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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■ 地図を操作ずる 


ボイスコマンド 

動作 

施設アイコン 

施設アイコンを地図上に表示、または消去します。 

バードビュー 

地図をバードビューにします。 

スタンダードビュー 

地図をスタンダードビューにします。 

北を上 

北び上の地図にします。 

進行ち向を上 

進行ち向び上の地図にします。 

<1、2、4、10、16、 目 4、2 已 6> 

km スケール 

地図を指定したサイズの縮尺にします。 

スタンダードビュー設定時のみ使用できます。 

<已0、100、200、已〇〇> m スケー 

ル 

<10、2日、日0> m 市街地図 

<1、2、4、10、16、 目 4、2 已 6> 

km スケール 

地図を指定したサイズの縮尺にします。 

バードビュー設定時のみ使用でさます。 

<已0、100、200、已〇〇> m スケー 

ル 

<2 已、 50> m 市街地図 


■ 探索条件などを設定ずる 


ボイスコマンド 

動作 

最速ルート探索 

カーウイングス情報センターか5最新の交通情報をダウン□ード 
して、最速ルートを探索します。 

有料優先 

有料道路を優先したルートを探索します。 

—般優先 

一般道路を優先したルートを探索します。 

距離優先 

距離優先距離を優先したルートを探索します。 

案内中止 

ルート案内を中止します。 

ルート情報 

設定したルートの情報を表示します。 

迂回路探索 

迂回する距離を指定して探索します。 
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■ vies . 音声ガイド 


ボイスコマンド 

動作 

お滞情報取得 

カーウイングス情報センターか 5 最新の交通情報をダウン□ード 
します。 

V に S 図形情報 

FM 多重、図形情報を表示します。 

V に S ビーコン図形情報 

ビーコン、図形情報を表示します。 

V に S ビーコン図形情漸ま、 V に S (ビーコン）対応キット◎び接続 
さていないと表示されません。 

音声ガイド 

音声ガイドの ON/OFF を設定します。 

音声 IJ ピート 

音声ガイドをち 5 —度再生します。 


オーディオ関連 


ボイスコマンド 

動作 

ミュージックボックス 

ミュージックボックスを再生します。 

DVD 

DVD を再生します。 

CD 

CD を再生します。 

USB 

USB メモ IJ 内のフアイルを再生します。 

巨 lue わ oth ® 才ーデイオ 

己 luetooth ® オーデイオを再生します。 

ラジオ 

ラジオを再生します。 

AM 

ラジオを AM にします。 

FM 

ラジオを FM にします。 FM 再生瞄ま FM 1 と FM 2 を切り替えます。 

FM 1 

ラジオを FM 1 にします。 

FM 2 

ラジオを FM 2 にします。 

交通情報 

交通情報を流します。 

<ラジオ放送曲名 > 《 

発話した放送局名を流します。 

テレビ 

テレビを表示します。 

テレビ 1 《 

テレビ 1 を表示します。 

テレビ 2 《 

テレビ 2 を表示します。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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《ラジオ/テレビ使用中に操作します。 


カーウイングス関連 


ボイスコマンド 

動作 

情報チヤンネル 

お気に入0に登録されているチヤンネルの最新情報を取得しま 
す。 

新着メール 

新着メールを受信します。 

オペレータ 

カーウイングス情報センターのオペレータを呼び化します。 

ここです車メール 

登録されている送信先へここです車メールを送信します。 

この街ガイド 

この街ガイドのメニューを選んで、サービスを利用します。 

この街ガイドを終了する 

この街ガイドを終了します。 

おまかせ再生 

おまかせ再生を開始した D 終了した D します。 


ノ V ンズフリー関連 

八ンズフ IJ 一関係のコマンドは、停車中のみ使用できます。 


ボイスコマンド 

動作 

ダイヤル 

電話番号を発話して電話をかけます。 

短縮ダイヤル 

表示された IJ ストか5選んで、電話をかけます。 IJ ストに表示さ 
れない短縮ダイヤルは、登録した名前の「よみ」で電話をかけま 
す。 

八ンズフ IJ 一電話帳 

携帯電話に登録されている「よみ」を発話して電話をかけます。 

発信履歴 

最新の発信履歴日件か5番号を選んで、電話をかけます。 

着信履歴 

最新の着信履歴日件か5番号を選んで、電話をかけます。 

不在着信履歴 

最新の不在着信履歴日件か5番号を選んで、電話をかけます。 
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その他 

■ 車両情報 


ボイスコマンド 

動作 

燃費情報 

平均燃費や瞬間燃費などの燃費情報を表示します。 

メンテナンス情報 

エンジンオイルなどのメンテナンス情報を表示します。 


■ヘルプ 


ボイスコマンド 

動作 

コマンド U スト 

コマンド IJ ストを表示します。 


音声認識できる施設ジャンル.名称 

地図更新等でカテ 3 IJ —び変更されることがあ0ます。 
全ての施設び検索でさるねけではあ0ません。 

ゴルフ場-ゴルフ練習場 
温泉*お風呂 
遊園地- テーマパーク 
動物園-水族館-植物園 
公園 

スポーツ 施設 
キャンプ場 
スタジアム 
マ IJ ンスポーツ 
ビーチ-海水浴場 
つ〇 

スキー . スノボ場 
美術館-画廊 

博物館-科学館-文化施設 
プラネタ IJ ウム 


ボウ IJ ング-カラオケ-パチンコ 

映画館 

劇場-寄席 

ライブ八ウス 

花の名所 

花火大会 

<だちの狩0 

遊覧-フ xU — 

マ IJ - ナ-ヨット八ーバー 

旅行案内-販売 

ビューポイント 

名所100選 

観光名所 

生物観察ポイント 

自然景観地 
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な立圧 な立ホ么 

祝雨-祝罕冊 

アウトレットモール-ショッピングセンター 

コンビニエンスストア 

ホームセンター 

セブンイレブン 

ナフコ 

□ーソン 

ホームセンターコーナン 

ファミ U - マート 

ホー7ック 

サンクス 

ケーョーデイツー 

サークル K 

カインズホーム 

デイ IJ ーヤマヴキ 

インテ IJ ア用品-家具ほか 

ミニストップ 

薬局•薬店-ドラッグストア 

am / pm 

マツモトキヨシ 

セィコーマート 

スギ薬局 

ポプラ 

サンドラッグ 

ス U —エフ 

ウエルシアドラッグセガミ 

セーブオン 

八ックドラッグ 

ホットスパー 

ツル八ドラッグ 

ニューデイズ 

ドラッグセイムス 

エブ IJ ワン 

コスモス杂〇〇 

コミュニティ.ストア 

ク IJ エイトエス-デイー 

っコストァ 

<す0セイジョー 

総合スーパー•スーパーマーケット 

ジップドラッグ 

7ックス八' IJ ュ 

キ IJ ン堂 

業務スーパー 

つク三ン 

ジャスつ 

デイスカウントストア 

ダィ ェー 

ビッグ•工一 

ライフ 

ドン* キホーテ 

イ1 -- ヨーカドー 

ジャパン 

7ルェッ 

ダイレックス 

デパート 

100円ショップ 





ヴ.ダイ ソー 
SHOP 99 
STORE 100 
家電製品-量販店 
デオデオ 
ベスト電器 
ヤマダ電機 
ケーズデンキ 
っジマ 
エイデン 
ジョーシン 
マツヤデンキ 
CaDen 

携帯電話ショップ 
レンタルショップ 
TSUTAYA 
CD • DVD • ビデオ 
本-書店 

BOOK OFF 
IJ サイクルショップ 
スポーツ用品 
巧料品店 

ファッションセンターしまむ5 
ュニク □ 

青山 

ライトオン 
紳±服コナカ 
マック八ウス 
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アオキ 
はるやま 

おちち ゃ. ゲーム. 子供用品 
トイヴ5ス 
ペット 

食材-食料品-酒店 
ケーキ.お菓子.パン-アイス 
ク IJ 一ニ ング 
美容.理容.ア□マ 
みやげ-郷±品 
曰用品-雑貨品-文具 
無印良品 

めがね-コンタクト 
時計-アクセヴ IJ 一 
かばん•靴 • 革製品 
つ0 • 趣味の店 
花-園芸 
住まい 
宅配便 
写真館 

宝<じ-スポーツ<じ販売 
プレイガイド-金券 
オーディオ-楽器 
自転車店 

朝市-夕市-定期市 
仏壇-仏具-墓石 
フアミ IJ ーレストラン 
ガスト 
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ヴイゼ IJ ヤ 
ジョイフル 
デニーズ 
パーミヤン 
較子の王将 
IJ ンガー八ット 
COCO'S 
□イヤルホスト 
夢庵 

びつ < D ドンキー 
和食さと 
すかい5—< 

ビッグボーイ 
グラッチエガーデンズ 
サン7ルク 

和食レストランとんでん 
とんかつお勝 
ファーストフード 
松の家 
7クドナルド 
モスバーガー 
ミスタードーナツ 
ケンタッキーフライドチキン 
吉野家 
すさ家 

31アイスク IJ ーム 
□ッテ IJ ア 
松屋 


なか卯 

やよい軒 

ウェンディーズ 

八ーゲンダッツショップ 

レディボーデン 

郷±料理 
沖縄そば 
沖縄料理店 
京料理 

和食-海鮮料理 
食堂 

5なぎ料理 
おでん屋 
お茶漬おにぎ D 
てんぷ5料理 
ろばた焼 
屋形船 
かさ料理 
かに料理 
ふぐ料理 
魚料理 

すっぽん料理 
ちゃんこ料理 
ちつ鍋 

割ぽ5-懐石 
懐石料理 
割ぽ5-料亭 


すし店 
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回転寿巧 
寿司屋 

5どん-そば 
お好み焼き-鉄板焼 
お好み焼 
たこ焼 
ちんじや焼 
ラーメン 
中華料理 
広東料理 
四川料理 
上海料理 
中国料理 
北京料理 

較テ*しゅうまい 
カレー 八ウス 
CoCo 青番屋 
ステーキ 八ウス 

ステーキ 宮 IJ ベ □ 
ステーキ のどん 
フオルクス 
ステーキ 宮 
あさ < ま 
肉料理 

ジンギスカン料理 
とんかつ 
牛たん 
牛巧 


串揚げ-串かつ料理 
焼鳥 

焼肉 • ホルモン 
鳥料理 

しやぶしやぶ料理 
すさやさ料理 
イタ IJ ア料理 
パスタ店 

ジョ IJ ーパスタ 
鎌倉パスタ 
パスタ•デ•ココ 
ピヴ 

フランス料理 
各国料理 

インド料理 
スペイン料理 
タイ料理 
メキシコ料理 
□シア料理 
韓国料理 
台湾料理 
朝鮮料理 

コーヒーショップ- 専門店 
ド!-ールコー ヒー ショップ 
スターバックスコーヒー 
夕 IJ ーズ コーヒー 
サン7 ルク カフェ 
喫茶店-甘味処 
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甘味処 
喫茶店 

カラオケ喫茶 
マンガ喫茶 
インターネットカフェ 
紅茶専門店 
中国茶専門店 
飲み屋 
居酒屋 
ビアホール 
スナック 
バー-クラブ 
パブ-ビストロ 
キヤバレー 
お弁当 

持ち帰 D 弁当 
折詰弁当 
弁当•仕化し 
ドライブイン-道の駅 
役所 

ホール.会館 

図書館 

郵便局 

警察署 

保健所 

社会保険事務所 

税務署 

法務局 


裁判所 

都市銀行 

みずほ銀行 
兰菱東京 UFJ 銀行 
=井住友銀行 
0そな銀行 
地方銀行 
信用金庫 
信用組合 
金融機関 
学校 

塾-スクール-習い事 
公民館-集会所 
外国公館 
消防署 

大使館-領事館 
運転免許試験場 
総合病院 

病院 • 医院 • 療養所 
専門科別 

は0 • きゆ5-マッサージ-整体 
動物病院 

IJ 八ビ IJ • ホスピス 

介護-福祉施設-を人ホーム 

結婚式場 

神社 

寺院 

教会 
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仏教教会 
葬祭場-霊園 
駅 

空港 

フェ IJ- 

高速道路 
力一用品 

ミスタータイヤマン 
オートバックス 
タイヤガーデン 
タイヤ館 
イェ□一八ット 
タイヤセレクト 
タイヤランド 
つックピット 
ジェームス 
ドライバースタンド 
グランドスラム 
スーパーオートバックス 
洗車場 
板金-塗装 
自動車整備-解体 
□ー ド サービス 


レンタカー 

曰産レンタカー 
ガソ IJ ンスタンド 
エネオス 
化光石油 
昭和シェル石油 
コスモ石油 
JOMO 石油 
モービル石油 
エツソ石油 
JA-SS 

ゼネラル石油 
九州石油 
キグナス 
太陽石油 
兰井石油 
ホクレン 
駐車場 
代行サービス 
オートバイ関連 
ホテル 
旅館 

ビジネスホテル 


ルノー 販売巧 
その他自動車販売 
曰産中ち車販売 
その他中ち車販売. 買取 
自動車教習所 


公共の宿 
民宿 

ペンション 

カプセルホテル 
モーテ J レ 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ベビーホテル 
山ル屋-□ッジ 
保養所 

ライダー八ウス 
ブティックホテル 
宿巧 

曰産販売店 

モータースポーツ-ヴーキット場 
公衆トイレ 





を < いん 
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さ < いん 


アルファベット 


A 

AM ーラジオ . 114 

AUX 

接続する-つなぐ . 165 

設定する . 166 

B 

B-CAS カード 

挿入/取り出し（挿入/取り出しち法）.…152 

挿入日（挿入□の位置） . 152 

BeatJam. 132 

Bluetooth (才ーデイオ） 

きく . 143 

初期登録 . 142 

設定する . 144 

Bluetooth (携帯電話） 

初期登録 . 37 

接続する . 197 

C 

CD 

再生する-き < . 118 

選 ffl する . 121 

跡音する . 122 

録音の設定 . 123 

D 

DVD ビデォ 

後席で再生•見る . 173 

再生する-見る . 146 

設定する . 148 

操作する-使う . 148 

E 

ETC 

音声案内の設定をする 


設置 □ (ETC カードの挿入位置）.…249 
挿入/取 0 出し（挿入/取 0 出しち法）.…250 


認識-設定 . 251 

F 

FM ーラジオをさ < . 114 

FM 多重情報を見る . 103 

G 

GPS 情報を見る . 101 

Gracenote 

Gracenotel こつし'\て . 309 

H 

HDD 地図データについて . 294 

I 

iPod 

再生する-きく . 134 

M 

MP3/WMA/AAC 

再生•き< . 118 

再生の設定をする（再生順を変える） ..... 121 

選巧する . 121 

Music Box 

ffl の順番を入れ替える . 126 

再生する-き < . 125 

再生の設定をする（再生順を変える）。…126 

設定する . 132 

選 ffl する . 125 

U 

USB 

映像を見る . 138 

音楽をきく . 138 

後席で再生•き< . 173 

タイトル情報を取得する . 128 

地図更新をする . 83 


251 
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登録地1青き長を保存する . 76 

V 

V に S 

設定をする . 107 

VIDEO-CD 一 DVD . 146 


かな 

お 


アィコン（施設） . 44 

あいさつ•安全運転音声の設定 . 100 

明るさを調整する... 36,148,162,166,175 
アラウンドビューモニター 

言受定をする . 239 

駐車ガイド . 239 

補助ソナー機能 . 238 

ワイドビュー画面 . 236 

い 

一般（道路）優先 . 56, 71 

一方通行マーク . 45 

5 

迂回する . 72 

を 

エコスコア . 181 

エコドライブ機能を設定する . 101 

お 

オーディオ 

AUX (外部機器） . 165 

Bluetooth 才ーテイオ . 142 

CD . 118 

DVD ( VIDEO - CD ). 146 

iPod .134 

MP 3/ WMA/AAC .118 

ON/OFF .112 


USB メモ U .137 

オーディオをさ <.112 

音質を調整する . 113 

音量.ボリューム調整をする ......... 112 

交通情報 . 116 

設定をする . 113 

地上デジタルテレビ . 152 

ミュージックボックス . 122 

ラジオ . 114 

オートプリセット . 116,155,172 

オートプレイ . 208 

オペレータ . 204 

おまかせ再生（カーウイングス） ....... 212 

音声操作 

基本的な操作 . 220 

声を登録する . 226 

コマンドリストを表示する . 228 

使い方を確言おする . 227 

電言舌をかける . 223 

場所を探す . 222 

音量調整をする 

電話 . 192 

音量を調整をする 

オーディオ . 112 

音声ガィド . 34 

か 

カーウイングス 

オペレータをミき用する . 204 

おまかせ再生 . 212 

ここです車メー J レ . 212 

最速ルート探索 . 206 

渋滞情報ダウン□ー ド . 211 

1青幸長チヤンネ J レ . 208 

設定をする . 214 

メール . 212 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ガイド 

ガイド音声 ON/OFF. 34 

ガイド音量 . 34 

高速道路での逆走報知 . 97 

合流ガイド . 96 

ル学校付近での安全運転ガイド ....... 96 

中止/再開する . 72 

化合い頭 • 一時停止-信号機の注意ガイド ..... 98 

踏み切りガイド . 96 

ガイド画面 

ガイド画面を変更する . 64 

交差点拡大図 . 60 

交差点リスト . 61 

回避ェリア . 93 

回避エリアを通5ない . 70 

外部機器一 AUX. 165 

学習ルート . 70 

拡大図設定 . 89 

カメラシステム 

アラウンドビューモニター . 235 

八'ックビューモニター . 231 

フ□ントサイドビューモニター ..... 245 

画面 

2画面の設定 . 41 

明るさを調整する . 36 

画面表示を ON/OFF する . 35 

コントラストを調整する . 36 

メニュー画面の見かた . 31 

さ 

キーボード 

文字/数字キーボード . 21 

記号 

施設アイコン（マーク）の表示/消す ..... 44 

地上デジタル放送アイコン . 164 

地図上の記号 . 28 


軌跡 

消す . 87 

地図上に表示する . 87 

登録する . 86 

編集する . 87 

巧 

曲送り•曲戻し•選曲をする ......... 112 

曲情報を編集する . 131 

タイトル情報を取得する . 127 

跡音する . 122 

距離優先 . 已6 

け 

携帯電話 

Bluetooth 携帯電言舌の登録 . 197 

音量を調整をする . 192 

携帯電 i 舌の接続をする . 37 

電話帳（メモリ）を登録する………195 

電話帳を利用してかける . 190 

電話を受ける . 191 

電言舌をかける . 187 

経由地 

追加する . 57, 68 

消す 

Vに S 表示 . 107 

行き先 . 65 

画面表示 . 35 

施設アイコン（マーク） . 44 

走行軌跡 . 87 

登録地 . 76 

g finite. 65 

目的地の履歴 . 85 

現在地 

修正する . 94 

周辺施設を探す . 51 

探索結果画面りレート） . 55 

地図更新をする . 82 
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地名を見る . 

. 26 

登録する . 

. 73 

表示する . 

. 23 

マップメー ユー . 

. 24 

Ji- 卜を編集する . 

. 67 


交差点 


交差点ガイドの言受定 . 

. 64 

交差点拡大図 . 

. 60 

交差点リスト . 

. 61 

更新 


地図 . 

. 78 

後席オーディオ 


DVD / USB を見る . 

. 173 

mMtm . 

. 175 

デイスプレイの操作 . 

. 170 

テレビを見る . 

. 171 

へッドフオンの使い方 . 

. 169 

リモコンの使いち . 

. 167 

高速道路情報を見る一八イウてイ情報 

如3 . 

..... 62, 9已 

交通事故多発地点 . 

. 45 

交通情報 


カーウイングスで交通情報を取得する ..... 211 

交通1青幸長をき< . 

. 116 

統計交通情報 . 

..70,104 

リア J レタイム交通'睛幸長 . 

.. 70, 211 

項目を選ぶ（メーユー項目） ...... 

..... 20, 31 

ここです車メー J レ . 

. 212 

50音か5 (場所を探す） . 

. 49 

故障かな？と考える前に 


オーディオ関係 . 

. 261 

カーウイングス関係 . 

. 276 

カメラシステム関係 . 

. 278 

ナビゲーシヨン関係 . 

. 2已5 

八ンズフリーフオン関係 ........ 

. 273 


この街ガイド . 211 

コマンドリスト（音声操作）を表示する.…228 
コントラストを調整する…. 36,162, 166, 175, 230 
コント □ 一 J レノくネ J レ . 14,17 

さ 

ヴービスエリア情報一八イウェイ情報…. 95 
細街路（主要市区町村道路）探索エリア.…293 

最近の行き先を消去する . 88 

最新交通1青報を見る . 211 

再生する 

Bluetooth 才ーデイオ . 143 

CD . 118 

DVD . 146 

iPod . 135 

USB メモ U .138 

ミュージックボックス . 125 

再生モードを切0替える 

CD . 121 

DVD . 148 

ミュージックボックス . 127 

最速ルート探索 

最速のルートを探索する . 57, 206 

最速ルート探索を設定する ...... 70, 206 

自動ダウン□ー ドの設定 . 70,206 

再探索 . 71 

探す 

現在地の周辺にある施設 . 51 

施設ジャンルか5 . 52 

自宅 . 33, 48 

住所から . 49 

地図か5 . 51 

電話番号か5 . 已〇 

名称か5 . 49 

gfinite . 47 

履歴/ J 、5. 49 

るる/ぶ'睛幸長か5 . 已3 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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削除する 

文字/数字を削除する . 22 

し 

時 H 規制道路 . 70 

施設 

現在地の周辺施 i 受を探す . 51 

施言受ジャン J レか5探す . 已2 

施言受1青幸長を見る . 45 

周辺施設か5 . 51 

施設アイコン（マーク）を表示する ..... 44 
自宅 

白宅へ帰る . 48 

消去する . 76 

S •録9る . 33 

自動接続（カーウイングス） 

時間を設定する . 206 

チャンネ J レを iS 定する . 214 

車載機の ID を表示する . 215 

車両情報 

エコスコア . 181 

燃費情報 . 178 

メンテナンス1青き!？ . 180 

車両設定 . 184 

ジャンル名で検索する . 已2 

住所か5検索する . 49 

渋滞確認画面（渋滞情報を見る） . 63 

渋滞情報ダウン□ー ド . 211 

周辺施設 

現在地の周辺施 iS を探す . 51 

周辺施設を探す . 24 

縮尺を変スる . 24 

受信 

V に到青報を受信するには . 298 

メー J レを受イ言する . 213 

受信メールをすべて消去する . 215 


消去する 

軌跡 . 87 

最近の行き先 . 88 

受信メール . 215 

電話番号 . 196 

登録地 . 76 

登録地やルート . 88 

発着信履歴 . 196 

八ンズフリー電話帳のメモリ196 

目的地 . 65 

目的地の履歴 . 88 

ルート . 92 

1青き長チヤンネ J レ . 208 

情報を見る 

SA / PA 駐車場空き情報 . 105 

V に S 情報 . 102 

交通障害•規制情報 . 106 

駐車場空き情報 . 105 

燃費情報 . 178 

シヨートカットメニュー . 85 

初期状態にする . 100 

初期設定をする 

Bluetooth 携帯電言舌機 . 37 

Bluetooth 才ーデイオ機器 . 142 

進行方向を上にする . 41 

シンプルメニュー . 33 

す 

スイッチ 

コントレ八°ネ>1レ . 17 

コントレノくネ J レ . 14 

ステア U ングスイッチ . 17 

ステア U ングスイッチ . 14 

数字の入力/削除 . 21 

ズーム . 24 

スク□ール 

地図スク□一 J レ . 22 































































地点情報表示 . 94 

J レートスク□一 J レ . 66 

スタンダードビューの設定 . 41 

せ 

接続 

AUX (外部機器）を接続する . 165 

Bluetooth 接続する（ハンズフリー ） 37 

iPod を接続する . 134 

USB メモリを接続する . 138 

オペレータに接続する . 204 

カーウイングスの自動接続時間 ..... 206 

携帯電話機を接続する . 37 

接続位置 

USB メモ U . 137 

前回出発地を消去する . 85 

全国地図更新 . 80 

そ 

走行軌跡一軌跡 . 86 

操作音の調整 . 34 

操作ガイド . 31 

操作画面 

AUX . 165 

CD . 119 

DVD ビデオ . 147 

iPod . 135 

MP 3/ WMA/AAC . 120 

US 巨メモ U . 139 

アラウンドビューモニター . 235 

駐車ガイド . 239 

テレビ . 153 

テレビ番組表 . 157 

電話 . 187 

ミュージックボックス . 125 

ラジオ . 114 

ワイドビュー画面 . 236 

操作スイッチとマイクの位置 . 186 


C 


さ < いん 


挿入 □ 

AUX . 165 

B - CAS 力 一 K . 152 

ETC . 249 

USB メモ U . 138 

携帯電話通信ケーブル . 37 

ソナー機旨 g . 238 

た 

タイトル情報 

USB メモリを使用して取得 . 128 

携帯電話を使用して取得 . 128 

自動取得について . 307 

手動で八ードディスクか5取得 ..... 130 

タツチノ（ネ J レの基本操作 . 20 

探索条件を設定する . 69 

短縮ダイヤルを登録/編集する . 194 

ち 

地上デジタ J レテレビ . 152 

地図 

V に S 地図記号を表示する/消す….107 

画面の見かた . 26 

施設アイコンを表示/非表示 . 44 

縮尺を変える . 24 

地図更新 . 78 

地図上の記号 . 6 

地図データの八'—ジョンを見る ..... 183 

地図のビューを変える . 41 

地図の向さを変える . 41 

地図表示を設定する . 89 

地図を動かして登録する . 73 

地図を動かして目的地を探す . 51 

地図を動かす . 22 

文字の大ささを変える . 42 

チヤンネル 

テレビ受信チヤンネルを設定する.…155 
テレビチヤンネ J レ言安定 . 155 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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テレビチヤンネ J レを選/ぶ . 1已4 

テレビチヤンネルを登録する（プリ 

セット） . 155 

駐車ガイド（アラウンドビューモニター）.…235 
調整する 

音質 . 113 

音量 . 34,112, 169,192 

画質 . 34,160, 162, 230 

後席ディスプレイの画質 . 175 

追加する 

経由地を追加する . 57, 68 

目的地を追加する . 57, 68 

ルートに追加する . 24, 55, 209 

通イ言ケーブルで接続する . 37 

使い方ガイドを表示する（音声操作）.…227 

て 

ディスプレイ 

基本操作 . 20 

後席ディスプレイの操作 . 170 

データ通 i 言を言受定する . 198 

テナント1青幸長 . 45 

テレビ . 152 

アイコンー覧 . 164 

後席でテレビを見る . 171 

設定をする . 160 

テレビを見る . 152 

放送を切り替える . 156 

電池を交換する 

へッドフオン . 170 

リモコン . 168 

電話^携帯電話 

電話機を接続する•つなぐ . 37 

電話機を選択する•選ぶ . 196 

電話帳 


携帯電話の電話帳（メモリ）を登録する.…195 


携帯電話の電話帳を利用してかける ..... 190 

登録する . 194 

電話番号 

消去する . 196 

登録する . 194 

目的地を探す . 50 

と 

冬季通行止め . 70 

統計交通情報を使5 . 70 

至り着予も弓時間の表示切替 . 91 

至り着予想時刻の設定 . 91 

登録軌跡を一括消去する . 88 

登録した J レートを編集する . 92 

登録してある番号にかける . 190 

登録する 

自宅を登録する . 33 

チヤンネルを登録する（プリセット）172 

電話番号を登録する . 194 

場所を登録する . 73 

J レートを登録する . 92 

登録地 

—括消去する . 88 

消去する . 76 

1青報を取0出す/取0込む . 76 

登録地か5場所を探す . 48 

並べ替えをする . 86 

編集する . 74 

登録ルートを一括消去する . 88 

登録をする 

軌跡 . 86 

ルート . 92 

時計を言受定する . 183 

トップビュー . 236 

取0化す 

B - CAS 力ード . 1已2 

CD . 118 
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DVD . 146 

な 

ナビソフトノ（ージョン1青き！? . 183 

名前（名称）で検索する . 49 

並べ替え 

登録地の並べ替え . 86 

に 

入力 

文き/数き . 21 

ね 

燃費情報を見る . 178 

は 

ノくーキングエリア情報一八イウェイ情報... . 62 

八'—ジョン1青き長の確 i 忍 . 183 

八'—ドビュ—の設定 . 41 

八イウェイ情報 . 95 

八イウェイ情報画面 . 62 

八イウェイモードを設定する . 64 

場所を探して登録する . 73 

場所を探す . 47 

施設ジャンルか5 . 52 

白宅へ帰る . 48 

住所から . 49 

周辺施言受か5 . 51 

電話番号か5 . 50 

登録地か5 . 48 

名称- 50音か5 . 49 

履脏から . 49 

パスキー . 37,142, 145,198 

八'ックビューモニター . 231 

発イ言/着 f 言履歴か5かける . 189 

発着 i 言履歴を消去する . 196 

早送り/早戻しをする ........ 112,139,148 

番組表 . 157 


番号 

番号を入力して電話する . 188 

八ンズフリー電話 

Bluetooth 携帯電話の登録 . 197 

接続する . 37 

電話機を選択する . 196 

電話帳を登録する . 195 

電話番号を消去する . 196 

電話番号を登録する . 194 

電話を受ける . 191 

電話をかける . 187 

ひ 

ビックスー VICS . 102 

表示 

VICS . 102 

アイコン（施設マーク） . 44 

明るさ ..... 36,148, 162, 166, 175, 230 

画面の表示を消す . 35 

画面の表示を復帰する . 35 

施設マークを表示する/消す . 44 

地図表示を言受定する . 41 

テレビ画面を表示する . 153 

目的地を表示する . 65 

表示 I ま（カメラ）の見かた . 231 

ふ 

フェリー航路を使う . 70 

復帰する 

画面の表示を復帰する . 34 

プリセツトーチヤンネル.…115,155,172 

ブルートウースー巨 luetooth . 142 

プレイモード . 121, 127, 143,148 

プ□—ブ情報 . 102,108 

フ□ントサイドビューモニター . 245 

フ□ントビュー . 236 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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ヘッドフオンの使い方 . 169 

変更（編集）する 

ffl 情報を編集する . 131 

登録地の名称を変更する . 74 

ルートの探索条件を変更する…. 68, 70 
J レートを変更（編集）する . 67 

ほ 

方面看板 . 91 

ボリューム . 34,112, 169,192 

ま 

マイク . 186 

前の画面に戻る . 20 

マップメニューを使5 

現在地 . 24 

地図を動かした時 . 24 

み 

ミュージックボックス 

再生の設定をする（再生順を変える）。…126 

設定する . 132 

選 ffl する . 125 

め 

名称を入力して目的地を探す . 49 

メール（カーウイングス） 

アドレス帳 . 215 

アドレス帳を一括で消去する………215 

受信する . 213 

返信する . 213 

メニュー 

ショートカットメニュー . 85 

シンプルメニュー . 33 

言受定メニュー画面の見かた . 31 

通常メニュー . 31 

テレビメニュー . 154 


マップメニューを使5 . 24 

メニューカラーを設定する . 36 

ち 

目的地 

位置の確認•修正 . 65 

探す . 47 

消去する . 65 

1青幸長を見る . 59 

追加する . 57 

目的地までのルート . 66 

履歴/ J 、 ら . 49 

文字/数字 

削除 . 22 

入力 . 21 

モニター 

アラウンドビューモニター . 235 

八'ックビューモニター . 231 

フ□ントサイドビューモニター ..... 245 

ゆ 

優先道路を変更する . 69 

有料回避ルート . 56 

有料道路の区間を} g 定する . 68 

有料優先 . 56, 71 

ぶ 

読み上げ（オートプレイ） . 208 

ら 

ラジオ 

交通情報 . 116 

放送局を選ぶ•登録する . 115 

ランダム再生ープレイモード..…121,127 

0 

リア J レタイム交通1青幸長を考慮 . 70 

リアルタイム地図更新 

周辺地図更新 . 82 
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都道府県地図更新 . 83 

リダイヤル 

発信/着信履歴か5かける . 189 

発着信履歴を消去する . 196 

履歴 . 189 

リピート再生ープレイモード ..... 121,127 

リモコン . 167 

料金ガイド . 89 

料金考慮探索 . 56, 71 

履歴か5場所を探す . 49 

履歴か5目的地を探す . 49 

履歴消去 . 88 

る 

ルート 

選ぶ . 56 

確言おする . 66 

再探索する . 71 

設定する . 55 

探索条件を変更する . 68, 70 

登録する . 92 

変更する . 57, 71 

編集する . 71 

他のルートを選ぶ . 56 

優先するルート . 56,69 

ルートガイド 

ルートガイド画面の設定 . 64 

ルートガイド中の地図画面の見かた.…60 

ルートガイドを開始する前に . 55 

J レートガイドを設定する . 55 

ルートガイドを中止/再開する ....... 72 

J レートシミュレーション . 66 

ルート情報 . 66 

J レートスク □—>! レ . 66 

ルート探索結果画面 . 55 

るる居;施言妥ジヤン J レー覧 . 297 

るる/ぶ1青き長か5探す . 53 


れ 

レーンガイド . 60, 61, 89 

ろ 

□ータリーマップ . 46 

録音の設定 . 123 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 
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車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。 









360 


さ < いん 



MEMO 



V 


ノ 








カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 

カーウイングスお客さまセンター 
0120 - 981-523 

受付時間： 9:00〜17:00 (年末年始を除く） 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ-ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とび適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合わございますので、 
あらかじめご了承ください。 

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホー 
ムぺージ （ htt |3:// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています。 

日産自動車株式会社 

干 220-8686 神奈 j I 腸横お市西区高島 一 T 目1番1号 


本ナビゲーシヨンシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラ U 才 
ン株式会社び開発-製造しています。 


お問い合わせは、「曰産自動車株式会社お客さま相談室」へお願いい 
たします。 





